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De Nederlandsche Handel-Maatschappij. 
Hib. 


ĳ î Ikomen , den weldadigen invloed van de Handel. Maat- 
| eer ne dn uitbreiding van den scheepsbouw , zuo mede op 
eene vestiging en ontwikkeling van de katoen-fabrijken, te 
hebben aangetoond , zuilen wij thans cen en ander In het midden brengen, 
om te doen zien, boe gunstig dezelve op onzen handel gewerkt heeft, — 
- Vooraf moeten wij oogtans aanmerken, dat, wanneer men over den handel 
kt, welke door Nederland in de 18de, eeuw gedreven werd, men zich 
Beet gene valsche soorstelling maakt, dewijl de handel destijds, in 
“ geenen deele ‚ eene zoo groote uitgestrektheid had, als men zich gewoonlijk 
: verbeeldt. De bevolking van kuropa toch was veel geringer dan thans, en 
op die bevolking vas het getal verbruikers der koloniale goederen betrek 
‚ kelijk veel minder dan tegenwoordig. De geheele ommekeer : welke in 
Europa heeft plaats gehad, sedert op het einde der 18de eeuw , in Frankrijk 
de vrijheid , gelijkheid en broederschap gedecreteerd werden , de duizendtallen , 
die heden onder den naam van legers , van het Westen naar het Oosten 
% ĳ aar het Westen , a tee brt lire : binher bij 
len, tot daartoe onbekend, doen bekend worden, 
anke ‘behoeften doen ontstaan, dat daaraan, meer nog 
dan aan de vermeerderde bevolking ‚ bet veel ruimere gebruik van koffij , 
thee, suiker en tabak moet worden torgeschreven, Ook zonder die ge- 
welddadige schokken, welke de Europesche beschaving heeft ondergaan, 
Ram, wel is waar, langzamerband het verbruik der opgenoemde waren tao, 
dich zonder die staatkundige beroeringen 10, Europa , zou , om slechts iets 
te noemen, b. v., de verzending van thee uit China , met den aanvang der 
18de eeuw naauwelijks drie millioen rond bedrajende, voorzeker in eene ceuw 
‘ids niet tot acht en twintig à dertig millioen zijn vermeerderd. — Wie 
han, om nog cen voorbeeld aan te halen, zich vonestellen de mogelijkheid, 
det het verbruik van koffij, hetgeen mm Enrapa, bij den aanvang der 18de 
eeuw, geen rijf millioen ponden bedroeg ‚ thaas tot eene consumtie van ruim 
tee honderd millioen ponden is aangegroeid. Le 
Een zoo ontzettend verschil in het verber ad thans en voormaals 
moet men in het oog handen, wanneer men over, den handel , vooral ver 
gelijkender wijs, spreken wil, Wij vragen het ee onpartijdige , of, 
wanneer men al in Nederland de algemeene stape” ; E markt van }uropa, 
had en hebben kon, toen de geheele. en ht thee in Enropa slechts 
diie milliven pond, en van de heffij n aast rie bedroeg , ook 
Evenzeer mogelijk , of denkbaar 18; Neder'an a le Algemeene stapel te 
Maken , wanneer dertig millioen pood pe dte kiel en wan- 
heer twee honderd millioen ponden, koffij in en alle jaren verbruikt 
wordt ? — Daarenboven behooren #il te een dat, Wanneer het groot- 
ste getal uitgeklaarde koopvaardij-schepen , a d e beste Jaren der 18de eeuw , 
geen 5,0CO schepen te hoven gin6 5 wij, ost op zich zelven geoornen , 
geene rodeuen zouden hebben o@ ons i agen, Ingevalle wij tegen- 
%oordig niet meer dan even hetselfdo Beds jepen ’s Jaars zagen uitkla- 
ten, u wel uithoofde wij tegenwoordig oorgaans groolere schepen bou- 
i W. 
eee egen onzen lezers het treurige tafereel niet op- 
an A van het verval van onzen handel, toen nog ter goeder ure, ten 
sinde de gebecle verkwijning van dien handel te voorkomen, door Z. M. 
de Handel- Maatschappij werd opgerigt. Slechts dit: « de meeste onderne- 
Mingen (zoo lezen wij ergens) leverden nadeel op; van sommige moest ge- 
haelen ezien worden.> Geen wonder derhalve, dat ook de Handel Maat- 
sehappij in de eerste gaen. ae Bee en dat Z, M. do beloofde 

. er daad Vv e 
hr. Re bien ze Handel Maatschappij zich reeds aanvankelijk met 
de 5 nad deel een voorschot van acht millioen gulden op de Prean- 
ger-bofri, ee en einde het inwendige verkeer van Java’s handel te be- 
boedels mam zij een levendig. att aan de oprigting der Javasche bank , 
Waarin zij voor 500 gandeelen Baha =— Ten gevolge der verkoopingen 
“te Batavia was Nederland piet langer de markt van de Moluksche spece- 
{ Fijen. Dezen handel zoeht de directie in hetzelfde kanaal terug te leiden, 
| waarn hij gedurende twee eeuwen geene had — en het gelukte, — Voor- 
schotten tot het vestien van sn ermolens als anderzins werden op Java 
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INGSZOKDES DOOR DEN HEER 


A. VAN DER HOOP Jr. 
| 
eacht dagblad van Donderdag den 13 dezer cen bericht gelezen 
ren B Kleef » betreffende het aldaar gevestigd denke cameië: 

hetwelk in “velerlei. opzicht aan het Gekkengezelschap zoude herinneren , 

aldaar in de veertiende ceuw opgericht, zoo bawijs ik wellicht sommigen 
\ uwer lezers, ED voornamnentlijk die Hollanders, welke dat carnavals comrmnitté 
_ bezochten , geene ondienst, wanneer ik bun, door middel van uw dagblad, 
 Eenige bijzonderheden mededee! omtrent dat Gekkengezelschap ‚aan hetwelk 
door sommigen wel eens de eero bewozen is van het cene ridderlijke instel 
‚ling te moemen. 
|___In den jare 1381 werd het door aDorr, Hertog van Kleef, op St, Rumberts- 
dag, met nog vijf en dertig heeren en ridders, in broederlijke vriendschap 
Wungereeht, ter verpoozing van ernstiger bezigheden. let zinnebeeld dezer 
trolijke orde bestond uit een’ zot, gekleed in ’t rood, met zilver gebor- 
duurd en een gelijke kap; voorts gouden bellen en gele kousen aan, cn een 
‘gouden schaaltjen met vrachten in de hand houdende. Dit zinnebeeld lieten 
®j op hunne kleederen stukken , om (zoo als zeker schrijver het noemt ;) 
on zich de onderlinge liefde, die zy elkander toedroegen , te. betoonen. 
De eerste Zondag na St. Michiel was de dag hunner bijeenkomst , die zij 
| Biet vermochten te verzuimen, ten ware zij daarin door siekte verhinderd 
Werden, of zich op zes dagreizens afstands van Al ef bevon len. 





<Wy allen de ghene dio onze eha aan desen Brief gehangen hebben , 
Maiken kondt allea ludea ; ende bek 


“dere kunnen vlcijen. 


De stichtings-oirkonde was een bezegelde brief van den navoljgenden ishoud:: 


ennen dat wij met gueden vorghchalien - 
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voor Staatkunde, Handel , Nijverheid ‚ Landbouw, Kunsten en 


Wetenschappen. 


Ke eind 


gegeven, on de Handel-Maatschappij was in dier voege werkzaam om, over- 
cenkomstig de bedoelingen’ van het gouvernement, de cultuur op dat vrucht- 
bare eiland te helpen uitbreiden. Het gouvernement breidde de cultuur op 
Java, vooral va het jaar 1830, steeds verder uit; nieuwe ontginningen 
hadden plaats, nieuwe waterleidingen voor den rijstbouw werden gegraven, 
nieuwe voorschotten aam de planters werden dien ten gevolge noodzakelijk — 
en tot dat alles moest de Handel-Maatschappij met penningen tusschen 
beiden komen. Uit hoofde echter van vroegere gebeurtenissen was het oor 
spronkelijke kapitaal der Handel. Maatschappij tot 23 millioen gulden inge- 
kort; om derhalve aan de behoefte van geld ten gevolge der grootere uit- 
breiding van de handel operatiën te voldoen , was het voor dat handelslig- 
chaam noodig , voor zich zelven gelden op te nemen. Ia 1835 opende de 
directie , daartoe behoorlijk gemagtigd., cene geldleening van tien millioen 
gulden, tegen Ak pCt. renten, en had de wezenlijke voldoening te zien, 
dat voor twintigmaal de gevraagde som werd ingeschreven. Vleijeud was dit 
bewijs van vertrouwen, doch allezins verdiend , want voorzigtigheid en goede 
trouw , gepaard aan doorzigt en handelkennis, had.alle bare operatiën h-- 
stuurd, en de Handel-Maatschappij had een algemeen vertrouwen in Europa 
V:rkregen. 

Behalve van de suiker , eigeulijk bestemd voor onze cigene raffinaderijen N 
heeft de Handel-Maatschappij geregelde voorjaars- en najaarsveilingen aange- 
legd; en wanneer zij, bij de aankondiging eener voorjaarsveiling , verklaart, 
tot op bare najaarsveiling , van hetzelfde product niets te zullen veilen of 
verkoopen, dan verdient zij niet enkel geloof, maar ook gebeel Europa ge- 
looft haar. Zoo houdt zij tweemaal in het jaar verkoopingen van Moluksche 
specerijen, als noten, foelie, nagelen en notenzeep, en een ieder is over- 
tuigd, dat, na afloop van hare veiling in Maart, zij, tot aan hare najaars- 
veiling, geene specerijen of openlijk of heimelijk ter markt zal brengen. 
Evenzoe is het met de koffij, waarvan zij, zelfs ia 1838, de ontzettende 
hoeveelheid van 850,000 balen in hare voor- en nojaarsverkooping heeft in 
veiling gebragt. En hoezeer deze hoeveelheid bijna de helft bedroeg , van 
het geheele Jaarlijksche verbruik van Europa, vond echter die koffij koo- 

rs; uit alle deelen van Earopa, zoowel van Triest als van Petersburg, 
vanen koopers of werden kooporders in Holland ontvangen, want de goede 
trouw der Handel Maatschappij is hoven allen twijfel verheven, en de voor- 
trefFelijkheid der Java koffij wordt. meer en meer erkend. 

Men vrage het: welk bored handelhuis zou in staatzijn , zu'ke ont- 
zettende partijen koloniale voortdrengselen ter veiling aan te slaan? Welk 
handelhuis zou het onwankelbaar vertrouwen der handelwereld in dier voege 
kunnen verkrijgen, dat de overtuiging zich vestigde, als of door of van 
wege dat huis, buiten de aangekondigde voorjaars. en najaarsveilingen, 
geene andere produeten zouden worden aan de markt gebragt? Een par- 
ticulier handelhuis zou zich immers noch met het eene, noch met het an- 
Hierop nogtaas berust de vastheid der prijzen , en de 
aanzienlijkheid der inkooper. Es : 

Welk handelhuis zou in staat geweest zijn , zoo aanzienlijke voorschotten 
te doen als de Handel- Maatschappij, reeds in 1827, ingevolge het Preanger- 
contract, ten beloope van acht millioen gulden, gedaan heeft? En uit den 
mond van Z. Exc, den minister van den Bosch hebben wij vernomen , hoe, 
sedert, langzamerband de Handel-Maatschappij tot veertig millioen gulden 
toe, aan het Gouvernement heeft voorgeschoten. Door die vcorschotten 
heeft men eensdeels de Indische huisbonding gevoed, en het Indisch be- 
stuur tot het uithreiden der cultuur in staat gesteld op Java ; — anderdeels 
heeft men door die voorschotten in de behoeften van den staat belpen 
voorzien. 

Het Indisch bestuur hadde zich, ja, kunren helpen; maar dan zouden 
de produeten niet naar Nederland in consignatie zijn gezonden, — ze Lou 
den dan op Java zijn verkocht geworden; en er is geen twijfel aan , of in- 
gevalle de Handel-Maatschappij in 1824 niet ware opgerigt geworden, dan 


zouden wij tegenwoordig sedert lang de Java koffij, wanneer wij die voor 


ons eigen gebrnik hadden begeerd, te Londen hebben moeten koopen, of 
Britsche schepen zouden ze ons welligt regtstreeks van Jara hebben aan 
gebragt. Wie zou dan de voordeelen genoten hebben ? 

Ook in de behoeften van den Staat is door die voorschotten van de Han= 
del- Maatschappij te gemoet g:komen. Ware dit niet zoo geweest, dau 
zouden alle dic benoodigde millioenen , waarvan de minister van den Bosch 


in zijae redevoering gesproken, heeft, niet, zoo als thans het geval is ge- 


Rade ons Selfs, ende om sunderlinge gunst, vruntschap, die mallig van 
cas tot den anderen heeft, ende nu voortane die genslicken hebben sal , 
onder ons eyne ghesellschap gemacken hebben, ende overkommen zijn die 
ren beyten sal die Gheselschap vant den Geeken, in formen ende manieren, 
als hier nageschreven steyt. Dat“is te weten: Dat yder man aan onsen 
Ghesellen dragen sal eynen Geck vaa’ silver gemaekt, of anter gesticket op 
seyn cleydet,so wie oer des best gehuget: Ende so wie van ons des Geckes 
dagelyx ‘niet en droegh, deu sal èn mag der anderen van ons Ghesellen, 
soe dueke als hie dat siet, peyaden vor dry a'de grote Tornoise, wilckt 
dry grote Tornoisen, hie dorch Gott, arme leden geven sal. Ende voert 
soellen wie Ghesellen alle gader jaerlyx eyne Gheselschap , ende eynen Hof 
hebben, daer wie alle sementlick solen komen ende vergaderen als tot Clere, 
ende alle jaer den anderen Sondgeghs naer Sinte Michiels daghe, in der 
Herbergen scheyden nog uter stal ryden, sie €a bebban den cysten gbegalden 
en wael betaelt seya andeel vaa der teringe , die een gheboert toeghelden 
van den Hoeve. Ende niemandt van en sal achterblijven ; hy en kenne 
op de voorsz, Hof om einges Ding of Saeckcn willen, en beneme ein rechte 
kenlyke Iyfsnoet, sonder alleyne diegiene , die buten lands weren sese dach- 
vaert van sijne woninge , daer hy dagelyx wonachtich were. Ende ware oick 


‚saike, dat irmandt van ons Gesellen, die andere Geselle vyandt were , die 


Gesellen van ons aan boden zyden mit al hoeren hulperen Gesellen ghevre- 
det zijn van den Vriedage voer den Hoeve, als de Sanne opgeyt, ende we- 
rende 't sheynt des Vriedags na dea Hoeve, als die Sonne ondergeyt. Ende 
voert sollen wy alie joar op den voorst. Hoeve kiezen, onder ons G- se! len 
eynen Koninck van onsen Gheselschap, met sese Ractluyden, welken Ko- 
ninck mit den Raetluyden haten end ordincren sal, alle saecken van den 
Gheselschap, aade sonderlinges den Hof des anderen jaers daer nae te ver- 
sien , bestellen , end sacten sal, ende alle saecken, die men tot den Hoeve 
behoudende is, werven eu vergaderen Sä's end bescheydelick rekeninge 
dier af doen sal; van welcken kost des voorsz. Hoefs, dio Ridder en knechte 
gelyk gelden soelen, en die Here cin Serdedeel meer dan die Ritder vu 
kanchte, end cya Greve een derdedeet Anser won tie Hie Haide nhes 
Diuxdages des inorgens groe binnen det iloove , Soglen wie Geseituu vuder 
ons allen, tot Cleve ia onser Vrouwen Kerken begaen, om de helbst te 
bidden vucr alle dieghenc, die vaa onscû lea gestorgen ware, en daer 
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weest, Luiten bezwaar van den ingezeten zijn verstrekt geworden; maar 
in 1835 en later, ook reeds, vroeger , hadde in die benoodigde millioenen „ 
voorzien moeten worden , ten laste van den ingezeten, hetzij door verhoogde 
belastingen , hetzij door geldleening ten bezware van de schatkist. 

Liedaar , waarin de Handel- Maatschappij is nuttig geweest. Is ze niet te: 
regt door ons genoemd ceno zegenrijke inrigting ? Moet ieder Nederlander 
niet hopen en bidden, dat ze in'stand moge blijven; behoort niet een ieder 
angstig toe te zien, dat ze niet in haren werkkring worde belemmerd; is 
het, niet cens ieders pligt een dankbaar ‚hart toe te dragen, aan den Ko- 
ning , die haar met tijdelijke opoffering van Hoogstdeszelfs eigen middelen 
heeft daargesteld, en aan de waardige mannen, die, aan bet hoofd der 
Maatschappij geplaatst, met kunde en doorzigt , alle hunne krachten iuspan- 
nen, om, in verband met bet zoo veel heils aanbrengende caltuur-stelsel, 
de welvaart des dierbaren Vaderlands te vermeerderen , eft daarin , ver boven 
menschelijke verwachting , zijn geslaagd. 





NEDERLANDEN. 
AusTERDAM 29 Febr. Als consul van de vrije Hanzee-stad Hamburg te 
Amsterdam, is erkeod de heer S. G. Broekman. 


— Z.M, heeft benoemd: tat burgemeester en secretaris van Baurmalsen „ 
der heer A. Tielenius Kruythofl; tot wethouder der stad Leyden, den heer 
A. Harteveld Jz.; tot secretaris der gemeente fluibergen, W. Weesenbeek ; 
tot burgemeester van Vrouwenpolder, den heer G. de Steur, en tot burgee 
meester en sccrelaris der gemeente Honten c. a., S, van Raven, Voorts 
verneemt men, dat Z, M. den heer T. Teenstra, op zijn verzoek, eervol 
heeft ontslagen als burgemeester van Lecuwarden. 


— In een Smirnaasch dagblad leest men: a Dezer dagen beeft de con= 
sul-generaal van Z, MN. den Koning der Nederlanden aan Z. Fxc. Selim-Bey 
eenen firman der verheven Porte overhandigd, waarbij de Nederlandsche 
kooplieden in het genot gesteld worden van dezelfde handelvoordeelen , 
welke bij de jongste handeltractaten aan de Franschen en Engelschen zijn toe- 
gestaan, tot op bet sluiten van cen definitief tractapt, waarover op dit 
oogenblik tusschen de Ottomannische regering en den ridder G, Testa, Nee 
derlandsch zaakgelastigde te Konstantinopel , onderhandeld wordt. » 


— Behalve hetgeen in een vorig nommer, uit het verslag sopens den 
toestand van het onderwijs in 1838, is medegedeeld, leest men daarin ; 
nopens den staat der Gymnasiën en Latijnsehe Scholen , het volgende : 

In den loop van 1838 is aanvankelijk door twee voorbeelders verwezenlijkt 
het aan bet slot des vorigen verslags veraiclde uitzigt op eene wijziging van 
de bestaande inrigting der Latijnsche scholen, waarbij de hulpmiddelen ter 
gepaste opleiding van de leerlingen zouden worden uitgebreid en vermeerderd : 
de stedelijke besturen vaa ’s Gravenhage en Leiden zijn, op hun verzoek, 
van wege den Koning gemagtigd gewerden, om, voorloopig , en als eene 
proeve, het onderwijs aan hunne Latijnsche seholen , eenen wijderen omvang 
te doen erlangen, en zulks in overeensteniming mel den tegenwoordigen 
staat der letterkundige en wetenschappelijke beschaving. Elk dier gestichtea 
heeft daarbij de benaming van Stedelijk Gymnasium bekomen. 

Door dezen maatregel is aldaar gezorgd , dat de Nederlandsche jongelingen 
geene vreemdelingen zijn in de Nederlandsche geschiedenis, dat de moeder= 
taal grondig door ben worde bevelend en derzetver letterkunde hun niet on- 
bekend blijve, en dat zij tevens in staat worden gesteld, de schrijvers der 
hedendaagsche meest beschaafde natiën in de oorspronkelijke taal te lezen, 
terwijl aan de wiskundige weicuschappen een hoogere rang, is toegekend. 

h - . } . 

De zorgvaldigheid, waarmede deze verbeteringen, onder het opzigt der 
curatoren, zijn ingevoerd, strekt ten waarborg, dat, bij de vermenigval- 
diging der vakken, de deugdelijkheid en grondigheid van het onderwijs geena 
schade lijden: dat de digt aaneen sluitende zamenhaag der deelen en der— 
zelver geleidelijke opklinming , geëvenredigd aan de jaren, krachten en ver= 
standsontwikkeling der kweekelingen, orde en vastheid aan den gang vaa 
het geheel verschaffen. re 

Het ’sGravenhaagsche rymnasiam is van het Leydsche voornarvelijk. hierin 
onderscheiden, dat betzelve geopend is, niet alleen voor jongelingen, die 
voor de akademische lessen moeten worden voorbereid, maar ook voor de 


zoodanigen, die cenige andere letterkundige of wetenschappelijke opleiding 
behoeven. 


sal mallich van ons syn offer brengen. In orkonde onser zegele aen desen 
Brief ghiehangen. Ghegeven in ’t jaer onses Heren dusent dry hondert tach 
tentich, end eynd op Sinte Rumberts-dach, » 


Deze brief was met zes en dertig zegels bezegeld, alle in groene wasch; 
uitgezonderd dat van den hertog, hetwelk op roode wasch is afgedrukt. 
De wapens der edelen, waren alleen schölden , zonder helm. De namen 
dezer illustre gekken zijn de volgende: Anorr hertog van Kleef, de graaf 
VAN MEURS, de heer VAN MEGEN, ARENT SNOECK, VAN BELLINCKHAVEN 4 
WILLEM VAN VORST, OTTO VAN HALL, JAN VAN BTLANT, REYNOLT VAN 
REYS, de heer EVERT VAN OLST, nog een graaf VAN MEURS, WILLEM VAN 
LOEB , HENRICH VAN OESTK, B. RUTGERT VAN DORINCK , H. VAN AMEIJDE , 
VAN HOLMOLEN, JAN VAN HBTTERSCEETUE, WILLEM, heer van Abcoude, 
BENRICI VAN BYLANT, VAN BUDERICK, SENO VAN SAULENBERG, HEIN VAN 
DEPENBROEK , HEIBERT VAN LOWEN, WILLEM VAN ROEDE, EVERT VAN 
ORSTE, GERRIT VAN OSSENBRUCK, JUNG BERNDT VAN INGENHAVE, AELP 
VAN WILACKEN , ERNEST VANSTOEMET, H. VAN GAUTTERSWICK, CTTO VAN 
BILANT, JAN VAN BTLANT, JAN VAN BRONCKHORST, JAN VAN KNEKZIEM, 
WALRAVEN VAN BENTHEM. 


gee md 


ZOO VOND ZIJ HEM WEDER. 


Erving zat in hare kamer; aan hare regterzijde raasde de theeketcl 
melaacholisch, links zat de oude grijze kat, door het zacht gesis van het 
water in slaap gewiegd, slechts van tijd tot tijd de bezwaarde oogleden tea 
halve openende, wanneer bare meesteres eenen uitroep van verbazing deed, 
haar afgeperst door den inhoud van bet boek , dat voor haer lar. Het 
vertrek , waarin zij zich bevoud, had uiteigt op eeuen grooten tuin, die 
t-n zuiden door een liafelijk murmelend beekje bepaald werd, Blikte mea 
verder, dan rustte het oog met genoegen op een boschije van groene 
binen en bloemdragende struiken, die schoarie priësien vormden en de 
tucht seet halscingenten vervulden: daar achter bepaalde oen stalug eïker- 
woud, voi zeiweik eeuv sati vietende river zieh heen slingerde, het gge- 
zigt: het geheele perspectief mogt waarlijk romanesk genoemd wordeu. 

Ea al wat zLvikg we hare kamer omringde — de kot, den theckcte! ca 


Bij het Leydsche gymnasium zijn daarentegen de eersto beginselen der 
logica onder de vakken van onderwijs opgenomen, en wordt tevens aan «es 
verkiezenden de gelegenheid gegeven, om zich in de gronden der Hebreeuw- 
sche taal te oefenen. 

Het is echter niet voor de eerste maal, dat het onderwijs der hedendaag- 
selie talen das met het gewone Latijnsche schoolonderwijs wordt vereenigd ; 
reeds in 1816 is die vereeniging te Haarlem , bij een Koninklijk besluit, 
bekrachtigd; eenige jaren later is te Assen een gymnastum gevestigd, he- 
staande uit twee afdeelingen, en dus in zoo verre gelijk aan het ’s Grasen- 
haagsche ; te Almelo, alsmede te Enschede, heeft sedert eenigen tijd mede 
iets dergelijks plaats; en het is te verwachten, dat de overtuiging van de 
thans bestaande kehoefte aan meer algemeen beschaafde studiën, de ver- 
dere stedelijke besturen zal aansporen, tot navolging van de gestelde voor- 
beelden, zoo als dan ook reeds werkelijk het geval is te Harderwijk , Zut- 
pben en Delft, alwaar, in het laatst van 1838, de noodige maatregelen 
deswege beraamd werden. 

Inmiddels mogen, over het algemeen, de nitkomsten van het onderwijs, 
gan de Latijnsche scholen genoten, gunstig genoemd worden. Dit is in het 
bijzonder te danken aan de voorzigtige invoering van goodije verbeteringen 
in den garg van het voor die instellingen voorgeschreven onderwijs. 

Het onderrigt in de géschiedenis, onder anderen, hetwelk zich vroeger 
hoogstens tot den ondergang van het Westersche Rijk uitstrekte, wordt al 
meer en meer algemeen tot de nieuwere geschiedenis voortgezet, Znodanige 
verbeteringen zijn, in het bijzonder, thans te Amsterdam opgemerkt. 

Terwijl sommige scholen in getal van leerlingen zijn verminderd , is het- 
zelve in andere aanmerkelijk toegenomen. Dit laatste had in het bijzonder 
plaats te 's Gravenhage, alwaar het getal sedert de nienwe inr.gting, bijna 
verdabheld is, alsmede te Kampen , alwaar hetzelve in 1834, toen Roeland 
van Wijk Je, als rector optrad, tot 5 was verininderd , en in 1838 tot 37 
is opgeklommen. 

Verder blijkt uit den bij het verslag gevnegden , vergelijkenden staat van 
het getal leerlingen der Gymnasia en latijnsche scholen, van 1833 tot 
en met 1828, dat in eerstgenoemd jaar let vetal der leerlingen op die in- 
rigtingen bedroeg 1,225, en in laatstgc eem! jaar 1,193; dat in Noord. 
Holland het getal dier leerlingen in 1838 was 152, in Zuid-Holland 208, 
en in 1838 in eerstgenvemd gewest 157, en in het laatste 191. 


YS GRAVENHAGE 28 Febr. Heden wordt de 43ste verjaardag van 7. K. H. 
Prins Frederik der Nederlanden, met de geb uikelijke plegtigheden, in deze 
resilentie gevierd, Na het houden eener groote parade door de bezettins 
heeft er bij Hoogstdenzelven een groot g:la-dejeuner plaats gehad, ketwell, 
daor 70 personen is bijgewoond. Heden middag is er groot gals diner van 
90 ennverts bij Z. M. 


— De jaarlijksche voorstelling in den Koninkl:jken N-ilerduitschen schouw= 
barg der residentie, ter benefiee van den heer en mejuivrouw Stoopendaal, 
had heden asond plaats, De talrijk bezette scho: burgzaal getuigde van 
ce hooge en welverdiende achting, waarop de benefieianten moyen bouwen, 
Het is onnoodig te zergen, dat de rollen van Maurice en Aitr, in het tooe 
peeispel Alir of de Tieee Moeders, (waarover bereide bij de eerste opvoe 
ring van dit stuk te Ams'erdam, door dit zelfde tooneelgezelschap , meer 
‘breedvoerig in den Avondbode is gesproken,} doer hen met het eigen wel 
bekend talent werden ten uitvoer gebragt, en den ondubbelzingigsten bijval 
van het publiek wegdroegen. In het oude en overbekende stukje, dat tot 
slot dezer voorstelling werd gegeven, (de Verstraorden, van Ketzebue, na= 
melijk) toonde ons de heer Stoopendaal, dat hij „ niettegenstaande bet klim 


meu zijner jaren, en eene onafgebroken tovneeldienst van schier een derde 


van“eene eeuw, neg steeds is, wat bij altijd vroeger was, een taanheeld 
van echte op de natuur gegronde tovneelspeelkunst. Dat hij en zijne ver- 
dienstelijke echtgenoot kracht en tevens lust magen behouden, om zuiks 


nog lang te zijn, en te hlijven, is gewis de wensch van teder, die belang, 


stelt in de instandhouling van ons nationaal tooneel, en die prijs. stelt op 
het behoud van onze kunstenaars, welke, en door hunne talenten, en door 
hunne bijzondere burgerlijke verdiensten, dea stand, dien zij bekleeden , tot 
eer en sieraad verstrekken, 


Lsrpsn 28 Febr. Gisteren heeft de private promatic plaats gehad van 
den heer Joaunes Jacobus de Hollander, uit Aarlanderveen, na het verde 
digen eener dissertatio literaria inauguralis: de Euripidis Supplicibus. 

Deventer 2% Febr. Zondeg laatstleden is alhier van de werf te Feyene 
ecrà, de tweede rivierbeot der Rijn- en IJssel-Stoombootmaatschappij, de 
IJssel gena:md, aangekomen. Dezelve munt in Sraaiheid van rmaaksel en 
geraakkelijkleid van tnrigting bosen de overige uit en wordt algemeen 
bewonderd. Zoodra de zeeboot, welke met eenen nieuwen ketel voorzien 
moet worden, van de werf teru ie, hetgeen men hoopt, dat in de eersie 
dagen van Maart za! geschied zin, zal de dienst weder hervat worden, 


mm 
BELGIE, 

BacsseL 28 Febr, Volgens bet dagblad PEclair, tzcuden de heeren Falen 
len en Liedts, lede: der Utrectitsche commissie, welke zich binnen weirige 
dagen naar bare bestemming zal begeven , vervangen worden door de hee 
ren Ch. de Brouckere, directeur der munt, en van Caillie, dirrcteur der 
registratie , te Arlon, 


— Ten aanzien van het berigt, dat de zaak tusschen het Nederlandsche 
emortisatie-syndicaat en de Belg's:he maatschappij tot bevordering der 
volksslijt , den 25 dezer ter rolle van de eerste kamer der regtbank te Am- 
sterdam is voorgekomen, leest men in den Commerce Pelge het volgende: 
Het iste hopen , datons gouvernement , hetwelk, raar or-ze meening , niets te 
maken heeft met de geschillen tusschen het syndicaat eu de maatschappij 
voor hetgeen de bezittingen en andere belangen in Holand betreft, de 
waardigheid des lands zal weten te bewaren, door te wrigeren zich aan 
éene buiten!ahdsche regthank te onderwerpen. Het vrodeetractaat heeft în 
alle de gevallen van reclamatie voorzien, en de wijze bepazld, waarop zij 
gaoeten a‘gedarn worden, Buiten de bepalingen van dat tractaat te treden, 


| pp de vordering van eene bijzondere inrtgtins, zoude het goede regt der re- 


Berg tn gevaar brengen, en hoogere onderhandelingen in de waagschaal 
stellen. Dat het gouvernement zich beijvere de geme.nschap van belangen 
te onderzoeken, welke hetzelve voor eene Hollandsche regtbank roepen, en 


de bril, welke op haren reus prijkte, uitgezonderd, had eene romantische 
tint: op het behangselpapier, dat de kamer versierde, was de gesebiedenis 
van Apollo en Daphne, van Venus en Adonis, afgemaald; eene kolossale 
boekenkast was gevuld met tooneelspelen, romans en dichtbundels: de vera 
dichting bed de waarheid en wezeul:;kheid gansch en aì uit d:t verblijf ver— 
bannen, : 

Zonderling contrasteerde BLYIRE met den romantischen gloed, welke over 
het voor baar liggende landschap, gelijk het waas der morgendaauw op rijpe 
perziken, verspreid lag. Een leuningstnel, de eeuw (ler DE WITTEN waar - 
dig , bevatte naauwelijks ruimte genoeg om haar onbekneld te onaratten ; 
cene hagelwitte muts bedekte hare sneeuwwitte lokken: neus en kin hadden 
eene voorwaartsche beweging aangenomen , in evenredigheid van het inzinken 
der eens bolle en ronde wangen, thans van hare pilaren — de tanden — 
beroofd, en de glans der oogen, zoo dikwerf in vroeger jaren vergeleken 
roet het schijnsel der zon, vond thans zijn beeld in den doffen glans van den 
diarnaut in de groeve. Dech is dat prozaïsch ligehaam woonde eene ziel , die met 
het haar omringende overeenstemde , gelijk de snaren van twee vielen , door de 
hand eens meesters gestemd. Mogt a! de tijd aan het bevallige des ligchaams 
geknaagd hebben, de geest had de jaren getart en liefelijke beelden, gelijk 
die, welke eere sluimerende maagd in eeen zomervachts-drcom , in vene 
zee van genot doen haden, zweefden voor ELVIRE'’S rijke fantasic, En 
onder alle die beelden schitterde dat van den vriend harer jeugd, ge- 
lijk de morgenster onder de andere mindere hemellichten: daar zweefde de 
jeugdige, krachtvolle gestalte van LINDOR voor de oogen harer verbeelding : 
zij zag hem, gelijk zij hem gezien had, toen hij voor de eerste maal met 
stamelende stem en blooden blik zich aan hare vscten had geworren , baar 
em wed liefde smekende. Zij wierp eenen blik uit het venster op het priëel , 
dour de hand der natunr, aan den oever van den zilveren stroom gewrocht ; 
in dat priëel hadden zij bij maanlicht en nachtegaalslied gekoosd; daar had 
het gefluister van den avordwind zich aan hun gefdaister gepaard , en het 
gekabbel der riviergolfjes als muzijk in hunge ooren geklouken. — Toen 
wierp zij zich achterover in haren letoingstoel, legde hare bril op het 

pengeslagen hoek, nam een snuifje, en gaf zich aan bitterzoote mrijme- 
ngen over. Hare oogen waren op het plafond gevestigd , en mt een ge- 
at, dat vaamlooze smart moest uitdrakken, hield zij haren blik gevestigd 


en mee ea DE Een 


zonder de onpartijdigheid der regters van dat laad te beta”, zal het 


de juistheid onzer opmerkingen erkennen, 





FRANKRIJK. 


Part. Corresp. Pariss 27 Febr. De Spaansche post is nog altijd ten 
achter, doch er zijn alhier door buitengewone gelegenheid berigten ontvan 
gen u:t Madrid van den 20, en uit bet hoofdkwartier van Espartero van den 
21. In de Spaansche hoofdstad nemen de zaken eene voor de gematigden 
gunstige wending, terwijl de berigten uit het leger zoo voldoende moeten 
zijn, dat men begint te hopen, dat dr burgeroorlog welligt oog vóór het 
voorjaar zal zijn tea einde gebragt. Ik meen ook te kuanen verzekeren, dat 
er heden middag bij het gouvernement eene télégraphische dépêche is ont- 
vangen, welke zeer voordeelig voor de Christino’s moet luiden. 


Parijs 27 Febr, De ministeriële crisis volgt denzelfden weg als die van 
het verleden jaar; de eene corobinatie na de andere lijdt schipbreuk op de 
eerzucht der onderscheidene staalsmannen , welke deze gelegenheid willen te 
baat nemen om op hct kussen te geraken; terwijl van den anderen kant 
het hot zich afkeerig betoont van eene te groote overhelling naar de zou- 
genaamde linkerzijde. De heer Thiers schijnt evenmin als de hertog de Broglie 
in zijne aangewende pogingen tot zamenstelling van een Miaisterie te zul- 
len slagen; de groote hinderpaal schijnt gelegen te zijn in de moeijelijk - 
heid, om, naar den wensch des Keniugs, den graaf Molé daaraan, in ver- 
eeniging met den heer Thiers, te doen deel nemen, zoodat deze staatsman 
op een daartoe strekkend verzoek 24 uren beraad heeft gevraagd. Men verwacht 
echter, dat zijn antwoord van eenen weigerachtigen aard zal zijn, en dat 
mea alzoo genoodzaakt zal zijn naar elders om te zien, ten cinde andere 
personen met zijne taak te belasten. Intusschen hebben de onde 221 zich 
vereenigd , en besloten hunne banier op te steken, ten einde in het belang 
der behondende beginselen een tegenwigt daar te stellen, tegen de mogelijk 
heid van een bestuur in den geest der bewegingspartij. Zij hebben ten dien 
einde gisteren avond eepe vergadering gehouden, waarin 9 coummissarissen!. 
de heeren Jacqueminot, Martin du Nord, de Lamartine, J. Lefebvre, Deles- 
vert, Salvandy , Bignon, de Belleyine en Wusteinberg , zijn benoemd , om 
namens de partij te handelen. Men berekent, dat op deze verzaderinj 
195 Afgevaardipden tegenwoordig waren. In hoe Verre eene dergelijke tus- 
scheokoinst van een deel der Kamer, hetwelk zich bij uitstek monarchaai 
noemt, in eene aangelegenhcid, welke zoo zeer tot de prerogatieven der 
kroon behoort, als de benoeming van cen Ministerie, werkelijk aan de 
verwachting beantwoorden zal, valt voor als nog moeijelijk te bepalen, 
Zeoveel schijnt zeker, dat er inderdaad pogingen worden aangewend , om: 
too mogelijk het Ministerie Molé, behoudens ecnige wijzigingen , weder in het 
bestuur te doen treden. 


— Berigten uit Algiers brengen mede , dat er een vrij levendig gevecht te Mos- 


‘taganem tusschen Abd-El-Kader en de Fransche troepen heeft plaats gehad. 


Het getal der Arabieren wordt op 5,000 begroot, terwijl zij twee stukken 


. gesclut met zich voerden, Gedurende 5 dagen hecft de vijand het bele, 





mmm eee ennen mannen rrde 


EE 


D 


voor Mazsagran doorgezet, doeh is eindelijk , ten gevolge van herhaalde uit- 
salten, tot den terugtogt genoodzaakt, na een verlies vaa ongeveer 300 man 
te hebben geieden. 





BUITSCHLAN D 
Lairzic 22 Felr. Met eenige zekerheid zegt men, dat Z, K. IL de 
grootvorst troonopvlger vas Rusland in de eerste degen van de maand 
Baert in Dresden wordt verwacht, alwaar Z. K. H. op Hoogstdeszelfs reis 
naze Da:mstadt cenize dagen’ zal hlijven vertoeven. 


Ld 
Part, Corresp. FRankKroRT 23 Febr. Men schrijft nit Berlijn, dat de 


Pburgerreester Schmidt uit Bremen aldaar is aangekomen, met het doel , 


ots een handeltractaat tusschen Bremen en het Duitsche tolverbond te stui- 
ten, op dezelfde grondslagen, als dat met Holland en Hamburg. Waar 
schijn!ijk zal ook dat tractaat aangenomen worden, want meo verlangt, dat 
geheel Duitschlaud zich langzamerhand aaa het tolverbond aansiuite, 


Volgens berigten uit Hanover, heeft do verkiezing van een’ afgevaardigde , 
door de universiteit van Göttingen, bij de vergadering der Stenden , eenen 
groten indruk gemaakt. De gekozen afyzevaardigde, de justitie-raad von 
Bothmer, beboort niet tot de oppositiepartij, en men gelooft niet, dat kij 
voor het handhaven der grondwet vaa 1833 zal stemmen. Men is thans in 
gespannen verwachting, of de stad Göttingen ook tot het verkiezen van een’ 
afzevaardigde zal overgaan, 





TURKIJEË. 

Van B TCRKSCHR GRENZEN 11 Febr, De Pachaliks van Ipek en Prestina , 
io Opper-Albanic, zijn in vollen opstand tegen de Porte, en sehijnen het 
voorbeeld van Prisvend gevolgd te hebben , aan welke stad , vóór dat zij tot ge- 
hoorzaamheid terugkeerde, cene vermindering van de helft der tot nu toe 
hetaalde belasting werd toegestaan. Intusschen vermoedt men ook, dat 
zulks in verband staat met de cproeriye bewegingen, welke onlangs te 
Athene zijn uitgebarsten; anderen beweren, dat het bekendmakea van 
den Hatt:sberifl aanleiding tot den opstand zou hebben gegeven, het 
geen echter, door dat deze streken meest door de Rajah’s worden ber 
waard , voor onwaarschijnlijk wordt gehouden, Geheel anders is het gr 
steld in Bosnië en Herzogewina, atwacr zieh nog een groote end 
van de oude Janitseren en het Islamismus bevindt. Aldaar is de Hattisher. 
inderdaad zeer euvel opgenomen; op versehillende plaatsen heerscht veel b 
weging ‚ en er beboeft weinig te gebeuren, om aldaar eenen cpstand te 
doen uitbreken, Stellig is het, dat de Porte in deze beide stadhouder- 
schappen veel van haren invloed beeft verloren. — De reeds te Alexandrië 
bekend zijnde besoeming van Mastapha-Pacha tot plaatsversanger van den 
Kapudan. Pacha wor.lt slechts als een indirect protest van de Parte tegen do 
vereeniging van de grootheerlijke vloot met de Egyptische tescliousd, 

SMiRNa 30 Jar, Brieven uit Konstantinopel herigten , dat de Divan ijverig 
is met de maatregelen ter uitvoering van den Hattisberiff. Van onderkan. 
delingen , betrekkelijk eenu overeenkomst met Mehemed-Alt, verneemt men 
hiets, en indien men werkelijk daarmede bezig is, wordt zuiks met de 
diepste geheinshhouding behandeld, 


— Tijdingen uit Kaïrof dd. 23 Jan. luiden ‚ dat a!daar geene wapertoerus= 
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op het beeldaerk, waarin de kunstenaar Venus, den sluimerenden Adonis ; 


beschouwende, hal willen voorstellen; guvirg loosde eenen diepen zucht, 
en barstte tn deze klapten uit: 

«O0, gelukkige dagen, toen ik mijnen LIKDOR met zulk eenen liefde- 
ademenden blik mogt beschouwen! Hoe zalig was het mij aan zijne zijde 
te zitten hoe stelde ik wij het gelnk voor, eeninaal’ met mijnen getrou- 
wen herder door de kefelijkedreven van ons klein Arcadia te zullen zweven ; 
dan wilden wij bij het opgaan der zon , voor onze pewolde kudde zorgen; 
de zoele snidda;s zoude ons in een koel en gearig priëel in clkanders armen 
gestrengeld vinden, aan den oever van den zacht rnischenden stroom, wiens 
liefelijk gemurmel de zinnen tot rust brengt. Holaas, het wreede lot 
heeft mijven LINDOR van mij afgerukt; hij werd naar verre gewesten ge- 
voerd , maar ik zal hem, den getrouwe wederzien, en dan.» 

Een sprong van de grijze kat op den schoot van hare meesteres maakte 
een einde aan deze alleenspraak; ELVIRE gaf het beest wat melk , nam cen 
snuifje, zette de bril weder op, en wilde juist de lezing vervolgen van het 
tweede deel der Nouvelle Heéloier, toen hare kreupele meid binnen trad 
óm haar eenen brief ter hand te stellen. 

Die brief bragt zrving in verrukking ; hij was van den innig geliefden „ 
van LINDOR, die nit verre gewesten wedergekeerd, haar zijne tervykomst 
en onveranderlijke liefde meldde. Maar waarom ijlde hij niet op de aleared 
ten van het verlangen in hure armen? Waarom verlraagde hij het zalig 
oogenblik des wederziens? Het schrift, dat zij in hare hand gekte 
hield „lostte dit raadsel op: de vermoeijenissen van eene verre reis hadde 
LINDOR ongesteld gemaakt, en kluisterden kem aan zijne kamer en aan zijr 
legerstede : godull moest hier over den vurigsten bartstogt zegepralen en e 
herhaald snuifje herstelde de verwarring van den geest en de aandoeninge 
van het geschokt gemoed. 

Maar toen de zon here laatste stralen in den Oeeaan kad gedoofd; tor- 
de zilveren maan cen’ stroom van licht over berg en dal, nvier en be 
goot en de melodieuze toonen der filomcelen door het bosch weêrgalmden - 
toen verlict ELving, gevolgd door hare grijze kat, here kamer, en war 
dede met behulp van haren stok naar bet [rieel , waaraan zoo vele dier): 4 
herineringen verbonden waren. Bree jj k 

«Ik kom, wija ‘waarde LISDOB ; ù zeide wij flatsterend , en de toonen vÁ 


tingen plaats hebben, doch , dat men voor eene vredebreak vreest, en op; 
middelen bedacht is om de huisgezinnen en bezittingen in zekerheid te brene, 
gen. — De-financiën ‘van den Pacha zijn in eenen ongunstigen toestand : de 
ambtenaren van alle klassen hebben in 13 maanden tijds geene soldij ante 
vangen , en waren genoodzaakt bunue ordonnantiëa tot betaling tegen een 
derde der waarde te discompteren. (4. Z.) 








STADSNIEU WS, | 


Bestuurderen der Spaarbank , opgerigt door de beide Amsterdamsche De 
partementen der maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, hebben ter ken= 
nisse grbragt aan de daarbij belanghebbenden, dat, bij de finale liquidatie 
der Spaarbank, is gebleken, er ala nog een dividend van twee en een 
half ten honderd kan worden uitgekeerd, over bet, sedert de liquidatie ! 
der Spaarbank , uitbetaald kap:taal , dagteehenende van de maand Mei 1835; 
zij verzoeken dienvolgens alle bouders vau bewijzen, wegens uitbetaalde gel 
den, sedert dien tijd afgegeven, om zich, gedurende het jaar 1840, op ' 
den eersten Dingsdag van elke maand, des avonds tusschen 7 en 8 ure, 
aan het gewone locaal der zittingen aan te melden, ten einde het te goed | 
zijnde dividend, tegen intrekking dier bewijzen, in ontvangst te nemen. 





179ste KON. NED. LOTERIJ. 

Trekking der Vijrde Klasse, Vrijdag 28 Februarij 1840. 
33ste Lijst: N°, 21670 cene preinie var f 10,000. 
Oproeping. | 
S. Doekie, M. Naman, D. M. A. Wiedeman, J. F. Wurth en A. Zoet | 
hout , allen aan hiet commissariaat voor de militaire zaken, 

ONDERTRCUWD, 27 Feb. J, W. Bakker Strup en M. Hagguer, 
BEVALLEN. 27 Feb, A. H. van der Gronden, gek. Eckelboom, Z. — 
S. J. Muntendam , geb. Visscher, D, — W. M. Best, geb. Schut, D. —! 
it, S, de Booij, geb. Clemens, D, — Te Leiden, 26 Feb., H. A. P. van. 
lieukelom, geb Hubrecht , Z, 
OVERLEDEN. 23 Feb, P, G. Maschhaupt, geb, Andres, 35 j. — 24 Feb 

J. Brouwer, 40 j. 


u 





ma 


| 
Brusppetjzen Der Effecten. | 





EE er ep neen tn 


Aestsapan, 20 Bebr, Ak uee. 
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BEURSBERIG', 
De gunstige stemming, waarin gisteren de markt in Holtan dsche F ‚ndsen 
bleet, heeft zich heden goed gehandhaafd, en voor nagenoeg alle werde 













hare stem paarden zich aan het gesnis vaa den avond-zephir, «ik kom o 
een verrukkelijk nur met u door te brengen. Hier zal ik op uwen arm leue 
nen en naar de muzijk van uwe zilveren stom luisteren, terwijl wij lang 
den bebloemden zoum van deze kristallen brek wandelen. Deze sombere 
schaduwen, de rimfen en najaden der stroomen en bosschen zullen ge= 
tuigen zijn van de zuiverheid en grootheid onzer liefde, » bol 
Higende van vermoeidheid en candoening zeeg ELVIRE op eene zortenhar:k! 
neder ; zij sliej tu, totdat het pebrotn der ongeruste meid en het gemiaac®: 
der getrouwe kat hare zoete droomen stoorde, 


H. 


Met de witte slnapmuts, laag over het gerimpeld voorhoofd getrokken ; 
in flanel gezwachteld, gelijk een pasgeboren kind in doeken, van achteren 
gerugsteund door een half dezijn kussens, zat LINBOR in zijn bed, en ge- 
leek in die houding op het jonge vogeltje, dat schraomvallig waagt zijn 
kopje even buiten bet warn:e nestje te brengen, doch het snel terugtrekt , 
wanneer de koude zijn no7 weinig gevederd kopje onaangenaain «schnet. 
Voor hem stond zijn schrijflessenaar op een raam, dat dwars over het lee 
dekant gemaakt was, opdat de lessenaar miet te zwaar op zijne zwakke 
knieën zoude drukken. Op dien lessenaar ontdekte men cen groot aantal 
brieven, door eene vrouwelijke hand geschreven: de roode kleur van den 
inkt en de gele tint van het papier wezen uit, dat zij reeds van onden da 4 
tum waren. Slechts één maakte daarop eene uitzondering — het was de) 
jongste door ELVIRB geschreven brief, welken hij dien morgen had ontvaneli 
gen. De inhoud dier brieven was eene scherpe satire op des man, die, doof 
jaren en vermoeijenissen geteisterd, daar in zulk eenen hulpbehoevenden staabj 
ter nederlag, en elken glimlach van genoegen, door het lezen der brieven): 
uitgelokt, met eenen afschuwelijken grijns en verdraaijing van alle gezigte 
spieren, bij eenen aanval van jicht en podagra, afwisselde. Toen hij den 
laatsten brief met aandacht en hethaaldelijk gelezen had, liet hij zijn hoofd 
op den schouder zakken; hij sloot zijne vermoeide oogleden en gaf zich aaa 
de zoetste tnijmeringen over, 

«7.co zal ik haar dan wederzien, » zeide bij half overluid, ahaar, wief 
beeld mij cok in de... DEIX!., o mijn rug, JAN! om ®s Hemels wil, spoe 
dig nog cen’ decken ; de koù trekt mij door alle leden... Ja, eoorzchker, sf 













eder hooger prijzen besteed, In ce Integralen was vrij veel handei, en 
tel kooplust op tijd; tot deze willige houding werkte mede, eensdeels 
bet hooger merk van Londen van IL Woenstag , doch veornamelijk het 

rigt, dat de financiële aangelegenheden met België bereids gunstige uit- 
omsten opleveren. 

Spaansche Fondsen vervolgden hunne vooruitgaande beweging, en, ten 
tvolge der hoogere koersen van Parijs en Autwerpen, bleven dezelve op 
Bleuw 3 pCt. hooger ; de handel was vrij geanimeerd, en merkte men ver- 
hillende goede koopers op. De Coupons en verschillende uitgestelde vonden 
sgelijks tot verhoogde prijzen konpers. AN 

In de andere vreemde Fondsen ging weinig of niets om, 


Americ. Rank, bij Rothschild 6 pCt. 96}, £. Dito bij Hope & C°, 
pCt. 956, 3, Colnmbia 2de leening, à £ 100. 194, 3. Grie- 


en}. bk. à £ 100. 14, 133. Peru 104, fs. Coup. Ardoins 204, 4. 
‘ Koers van het Geld: Beleening &. Prelongatie 34, Wissel- Uisconto 


Ri pCt. 
' Priszan Tex 5 Ung: Integralen 521%, Kansb. f 24}. Handel 


aatsch. 1784 à 179. Ardoins áà @ 85. 264. 


manana ennn OE 








KoTTEnDAm, 27 Februarij. 
Wisselh, Hamb. 2/m 854, k. 35%. Parijs 2/m 563, ke 563. Bordeaux 
ern 664, k. 564, Fraukfort 0/w 25, 
28 Febrnarij. 
Lorden 8/m 11-85, k. 11 95. Hamburg 2m 354, k. 355- 
Wm ee 


FONBSER ON WISSELKOEESKN OP VEESHUE 
BEURZEN. 


LoxpEx, 26 Febrnarije 











Consols op tijd. 3 pCt. 90f, Sponj-Ard.m.e. BpCt. 28 à fe. 
razilie,, „..«« „ 784 k, Pass'vese seeve e Jk à 4, 
Colambia2eL . 6 » 26 á 4. Portugal... 5 » 334 áà 34, 
> Mexico... 6 w 23 á 4. dito 8 » 234 a 4. 
Deferred.. n„ 84 á 9. Hollands... @% » 63} á 4. 
Peru........ 6 » 16 á 17. dito 5 » 10u à 3. 
Dercmarken... & » 774 à 78. dito0,I..... 5 » 98} a 695. 

Rusland... 5 w 116 à &. 


De handel jn Fondsen was heden over het geheel niet belangrijk ; de Hol- 
pedsche waren weder iets williger; in de andere weinig variatie, 
Paaiss, 27 Februarije 


| Inschr. op ult. 6 pCt. 113.65. Spanj. Ardoins, 5 pCt. 285, 293. 
dito contant, 6 » 113,60, Passive „eee » 7 
dito op ult. 8 - 82 40, Peferred ee » 133. 
ditocontant. 8 » 8235, Haïti... see » 825, 
Bank-Actiën... fr. 3165. Nape!s,Falcon. & » 10418, 
Bank bijlafitte. fr 1060, Portngal ..….. 3 w 234. 


De inkoopen der Consignatie-kas heden een’ aanvang genomen hebbende , 
Maren de prijzen der Fransche Fondsen op nicuw weder williger ; de stem- 
nd daarin blijft ganstig, en voorziet men, vooral tegen de epbanden zijnde 
quidatie, nog hoogere koersen. Spaansche Fondsen vervolgen wi vooruit= 
Kaande beweging, en, efschaon ook heden de Spaansche post weder niet was 
nge: omen, zijn de Arduius, door veelvuldige inkoopen , op kei 3 pCt, 
estegen ; de Passive en Deferred vonden mede, tot verbeterde koersen, koo- 
s. De andere vreemde Fondsen deelden in de ganstige stemming der beurs, 
n waren insgelijks ieis beter; alleen de Obl in de Bank der Vereenigde 
taten waren fliauwer 995. 

Na de bears: 3 pCt. 62.40. 


Wisselk, Amst 1Am 67; 2/m 57, n 
ANTWERPEN, 28 Februorij. 





ha Ì 


Belsië escvees BpCt. BIA, 4rdomns. ove. 6 pCt. 255, 26, 
ita 4 » 944. Uitgestelde. » 73. 
dito 3 » 73. Napels, Falcon. 6 » 97 
Uerstiek . e 5 u 1005 Denemarken. ‚3 » 755. 
Loten à 0. 500. » 872. Brazilië... «…. 8 » 774. 
ditoafl, 250.  » 40D. Pollot.30:..  f 1295. 
@ssaa Loten. e » Zig. dito 600, » 1485, 
armst, Loten, » 23f. Ps aiss. Loten, . „ 129. 


De willise stemming, waarin gisteren On beurs in Ardoirs bleef, heeft 
en, ondersteund door de vernieuwde prijsverbetering ans gin san Bee 
» Dicuwe vorderingen gemakt geopend ae Saks as de pet; bijen 
die rn 26}, en bleef alzoo veel geld; de Premiën waren mede zeer 
Bewild! op ta 27 d.18 Uitgestelde waren gevraagd à 73 In Coupons 
meis cmgegaan. Onze speculanten venata, en Spanje gewigtige gebeur- 
nissen , en hebben alle vertronwen in het beleil van den graaf Espartero, 
le, naar alle waarschijnlijk heid, weidra Ee overblijfselen van het leger van 
"Carlos geheel ten onder zal hebben gebragt. 
Bessel, 28 Februarij. 
an Parijs H ad A, waren dezelve ook 
ier iin. ì 26 bleven dezelve 28 à 2545, Premie 1/m 
fet Kan in Dsche Fondsen goed prijsklend, 5 pCt. 
Os; 4 pCt. 9óf; 3 pCt. dt x5 Februari. 
Wisselk. Amst. k. L4l$, Yan 1408 

FasrkrOBT 4 ll) 26 Febrarrij 


De 
al 
2e 


koers der Ardcins + 


Metalic 6 pCt 1084. Pol, pr û. 500 » 834. E 
die aks 1016 ito 806 ” Ad 
dito 8 e14 Hallara {pCt 6e} : >. 
rt e … 2174 Syndicaat, eee 4% » BIj, 
Loten û 500 os ee 1423. dito …….... ä4 » 754. 
ante, » 1291. Spenj. Ard... 6 » 9, 3, 
vote Portugal. ...e. 8 mn 161, 


re koersen van Weenen, waren de Oosterrijksclie 
de Loten fl 259 daalden 44 pCt., en dir 1, 500 
Loten dl, 500 was veel handel en variaties nadat 
1, 3 waren gedaan , herstelde zich de koers, op bet 
Erucht, dat er per estafette hoogere merken van Berlijn en Weenen waren 
Ohtraugen, weder tot 84, doch bleef, door vele verkoopen, 834. Holtand- 
Sche Fondsen waren, ten gevolge van de hoogere koersen van Auisterdam , 
in den beginne willig, dock Hleven ten storte als gi teren. Aand. Taunus- 
bain f 3085. Het geld was heden iets minder ruim, wasrdoor de discontn, 


N pe, hooxer, 84 pCt. was; ook waren de buitenlandsche wissels aang e= 
oden. i 


F Ten gevolge van de lage 
Ondsen zeer aangeboden ; 
° pCt. In de Poolsche 
telvuldige partijen à 82 








$ de schoonste en beminnelijkste aller vrouwen 5 zij was dartel , maar... 
ti! v…. JAN, een verwarmende drank; de kolijk hervat zieh... Hoe hijzt 


he ziel vaa verlangen . om dat boschje, en dat prieel , en die murmelende 
leek weder te zien. …… Maar het is tijd van inbemen3 twee lepels om het 
Uur uit de flesch.,.. bah!.... En mijne ELVIRE is niet verouderd: 
(EU is nog dezelfde gebleven: zij spot met de vooroordeelen der wereld. 

“ar verlangen, em haren trouwslen vriend weder te zien is zoo groot , 
àl zij mij nog heden op mijue kamer wil bezoeken en aan dit klop- 
Pend hart...» 


k « Nejufvrouw ELVIRBE DE LENGE!» zeide de kaecht, de kamerdeur 
Penende, 

“Hoe! » klonk het van den kant der deur. 

<Boe!» galmde bet als eene eeso uit het ledekant. 
nblik van stulte, 
<Ervina!» 

« LiNpoR !e 

‚„< Ga daar in dien leuningstoel zitten, mijne waardste; hoe verheugt het 
ese. Erving, geef mij dat doosje... neen dat. kostelijke pillen...» 
LVIRE barstte in een luid gelach uit; LINDOR trachtte het insgelijks te 
ae doch een kreet van smart, door cenen heltigen aanval van het podagra 
Beperst, verhinderde hem. Zij hadden echter elkander begrepen. Het 
erzlen vernietigde de heerlijke luchtkasteeleu der verbeelding, en over 
8de hen, dat de tijd zijne allesvernielende kracht ook aan hen had uit- 
eoefend, Nog dienzelfden dag verdwenen romans, tooncelspelen en dicht. 
Uudels nit ELvine’s kamer, om voor lectuur van eenen ernstiger aard 
Fests te maken, en indien 1sNDoR van tijd tot tijd nog aan de geliefde 
Wiep jengd dacht, dan was het om met eenen diepen zucht zich te 


aa over de verwoestende hand der jaren, die van het schoone bloei - 


Er volgde een 














E 
Ie, 


tui 


Bui: ge, on eene deftige matrone, met bril en stok gewapend , had 
nak bevond, 


€ meisje, dat aan den oever van den ruischenden stroom hem een . 


Baauwernood in eenen ruimen leuningsteul zich op haar - 











SCHEEPVAART ES HANDEL, 








Schepen im Lading. 
"AES TERDA MH, 


Naar BATAVIA, het gekop. tweed. frezatschip Claudius Civilis, Kapt, 
Wo'terus Groen, van Ams'erd. Adres bij Coopman eu de Witt en Lenaertz 
van Olivier en Comp., Boyman en Schuurman, en de Vries en Comp. 

Naar BATAVIA, het gek. tweed, » ite” ‘p Jan Pieterssoon Koen , Kapt. 
P. van Duijvenbooden, van Amsterdam. Adres bij Flons der Kinderen. 

Naar BATAVIA, het gek. twerd. fregatschip Meuerva, Kapt. P, S. Hatsen, 
van Amsterdam Adres bij Coopman en de Wit en Lenaer:z, van Olivier 
en Comp., Hoyman en Scknurman, en de Vries en Comp. 





Bcheepstijdingen. 


Het schip Svanoen, Kapt. Schjölberg , van B 
volgens brief van ergen van den 12 Febr, 
sche haven binnengeloopen zijn. 

Den 12 Febr, waren te tergen nog lig 
Kapt, Etlertse n Elisabeth , Kap:. 


érgen naar Amsterdam, zou, 
» in goeden staat in eene Noord. 


zende de schep:n Amsterdam Paquet, 
Buuster, beide naar Aassterdam bestemd, 
BIENNONGEROmaN. 

TEXEL 29 Febr. 5 O. met stilte. — Niets. 

VLIE 22- 26 Febr O0. Z O0. — Niets, 

TERSCHELLING 21 Pebr. Z. 0. tot 0, … IL. H. Malder, de Vr. Tantina 
Sarderland. A. K Braam, de Vr. Fennegina Dantzig. Û. B. Albers ai: 
Seestern, Faro; dezelve is na visitatie ein de quarantaine outslagen, — 
22 Febr. J. A. Westerling, Maria, Hamburs, 

WELVOET 28 Febr Z. — Niets. s 

Heden morgen is het schip Weltevreden, 
Hoek aan den grond geraakt, hebbende Zr Ms, stoamschip CerBears bij zich 
tot adsistentie; mede zijn van hier ligters naar toe om te lossen. 

BRIESLE 28 Febr. Omloopend en stil, — Niets, 

MAASSLUIS 28 Febr. N. O — Nies, 

BATAVIA …… ee Campbell, Conrad, 
Sydney. Dolu, Courier de St. Pierre ‚ Nantes. B. Järue Swariwick , Gothen= 
burg. — 2 Nov Mulder, Christoforis Columbus, Rotterdam 


HAVRE 25 Febr. Caban, 2 Frères, Antwerpen, — 26 Febr. Houssaye 
Argus , dito. ‚ 


ANTWERPEN 28 Febe. 
LONDEN 25 Febr. Smith 


- 


Kept. Lnpcke, op de K waden 
Penang. «……... Sir John Falstaff , 


Wbitecombe, Soho (S) , Londen, 
‚ Undine, Amsterdaa, 


UIETGEZEILD,. 


BATAVIA vóór 23 Nov. Kroze, Diana, Amsterdam. Marcks, Erasuus, 
Londen. Ausberg, Fievo, Kust Auidekop-r, Prins Frederik der Nederl, 
dito, Keijzer, Hato, dito Kerkhoven, Al miraal Tromp, dito. Pinard, 
Theodore en Enzene, dito, Visser, voor wijlen Schaap Mzn., Jacobus, ee. 
(Zonde vertrekken}: 24 Nov, Van der Meij, Alida Wilhelmina, Amsterdam, 

NANTES 22 Febr, Rieke, Hertbertns Bermavnus, Gent. 

NYBORG 22 Febr, Speclinan ‚ Henriette, Hollaud. 


Dm: CREE 


HANDEELBERIGTEN, 


mms 
KOLONIAER UN „mnDaRe GOTDERS U: 


„New-York, 38 Februarij. 

KATOEN, De markt is stil, 3 000 balen zijn ter verzending gekacht; de 
prijzen zijn slapper. New-Orleaus en Mobile ord 73 à 83, middel 9 a 104, 
mooi en eerste saart 104 a Lik. Upland en Floridas 7} à 105 es, 

Bezinrs, 22 Februarij, 

VOORLOOP. De koers der 38 in Jaco is gisteren op fr. 62 bepaald, en 
ae dena: lven zijn 69 en gedaan; leter js fr. 62,50 hesteed , en tat 

ezen prijs waren tr weinig koopers: op April i iigd ep April 
en Meì werd fr. 63,50 Sieaand etna nec. on 
hf „ ANTWERPEN, 28 Fcbruarij. 

SUIKER. In rawe is niets omgezaan; van geraffineerd zijn 10,000 kilo’s 
Lowpen en Melis ter vrzending van / 16 à f 19 enir. gekocht. 

TABAK. 80 vaten Virginy zijn tat geheim gehouden prijs verkocht. 

TRAAN. 100 Leitol, Zaidzee zijn to: f 28 verkocht. 

BUIGEN. . 
Rio van 92 à 109, 500 Maraguan, dronge 
Carraccas van 87 à 100 centimes werkockt. 

RatTEnDAm, 27 Februarij. 

VERFBOUT, In de heden gehonten veiiing van 420 blokken St. Domingo 
Hout werden 180 blokken verkocht, als: het ordinaire van 18 à 20, het 
testreepte van 26 á 30, het gebloemde van 33 à 80 cs. Het Satijn hout 
werd à 40 «s opgehouden. 

Rorrganax, 28 Februarij. 
TABAK. Beden werden 50 vaten Kentneky tot 274 es verkocht, 
Dearr , 29 Ferruarij. 
BOTER. Eerste qaaliteit f 42 a f 43; minder soert f 36 à 38, 


gezouten, van Ö0-à 78, 1,200 





GRANEN , ZADEN , OLXO, ENZ» 


Maxsririe, 21 Februarij. 
De prijzen der Tarwe zijn dalende, hiettegenstaande er eenige verscheping 
naar Phiskerken en Brest plaats heeft, 6,490 heetel. harde Perwe zijn van 


fr. 18.75 à fr. 18,08, 1,120 Richelli tot fr. 22.18, 3,200 zachte Odessa 
tot ir, 15 93, en 2,400 Ancona tot fr. 17 50) verkocht. 


Rovan , 25 F. broarij. ; 

In Tarwe is meer Handel, 7,600 heetol vreemde zijn van fr, 25 50 à 
fe. 25.76, en eenige ladingen zijn zeilende verkocht. Meel is fr. 1 per zak 
gerezen , eu geldt thans fr. 70 a fr. Ji, 








Kuusten eu Wetenschappen. 








De Adel der Kunst. 


De adel der geboorte geniet in de maatschappelijke zamenleving groote 
voorregten. Hij onderscheidt zich in opklimmende rangen. die hunne ken= 
merkeude titels vorren. In zijnen vorsprong was hij de crkeanmg en huldi- 
Blog van persoonlijke verdienste, aan den daz gelegd door hetangrijke aan 
den Staat of den Vorst bewezen diensten en uitstekende daden. Het toeval- 
lige der geboorte brengt deze titels op de: afstammelingen over ; die daar- 
door het onbetwistbaar regt verkrijger, om fier te zijn op hinne afkomst, 


nn rn DD nn en ne 


ka veiling zijn 10,000 stuks Montevideo van 74 à 114, 1,800 . 


van angenent ante DD Eene vj vann verevenen 


Osmetelijk nogtaus is de afstand tusschen den stamvader, die door eigen ; 


loffelijke bedrijven geadeld werd, en den erfgeriaam van zijnen titel. De 
reden van deze geweitigde erfelijkheid is vermoedelijk gelegeu in de veron- 
derstelling , ten rminste in de hoop, dat ieder afslaramcling, proef gevende 
van onverbasterd bloed, bet vaderlijk voorbeeld, loflelijk volgeu zou. Ie 
dikwerf nogtans deze hoop verijdeld werd, en hoe velen zich enkel met het 
vaderlijk erfdeel behelpes moeten, is wereldkundig. De zoodarigen zijn nict 
meer dan de slagschaduw van de onderlijke grootheid, 

Ook de kunst heeft hare edelen, waar. ict altijd met erfelijke titels. 
Quintianus zeide, dat er niets edeler was, dan de schitderkuust, omdat 
de voortbrengselen van alle andere kousten tegen vaste prijzen verkocht 
worden ,‚ maar hare gewrochten geene bepaalde waarde hebben _ Hetzelfde 
had bij van de beeldhouwkunst mogen zeggen, Ch, indien hij had kuren 
voorzien , dat cenige eeuwen later, op eenen Koudekerksohen molen , ecn 
Rembrandt zoo geboren worden, dan zou hij zijne meening ook tot de cts- 
kunst hebben mogen uitstrekken. en 

De schilderkunst heeft var de oudste tijden af altijd in hong aanzien ge- 
staan. De bloem der Vorsten van vroegeren ch lateren tijd heeft niet alleen 
haar in bijzondere bescherming genomen, en haar op de krachtitadig- 
ste wijte aangemoedigd, maar ook cer er WM gesteld zelf haar te be- 
oefenen. Autonius, Marcus Aurelins en verscheiden andere Bomeinsche 
Keizers , vonden menigmaal eene verkuikkende afwisseling huonner staats. 


zorgen in de teekenkunst, waarin zij een? hoogen graad van bedrevenheid . 


bereikt hadden. Onder de Fransche Koningen, die de schilder- en tceken- 


kunst voorstonden en beoefenden. noemt de geschiedenis , onder anderen, 


Fraugois 1, en de XtIJde en XIVde Indewijken. De laatstgemelde zon zelf 


de plannen vervaardigd hebben van verscheiden gebouwen , die hij heeft doen 
stichten, . ns 

In weêrwil van het voorschrift des Korans, wijdden Mahomet UI, en}de 
Perzische Koning Abas Il, dikwijls geheele uren aan het schilderen , en de 
laatste ook aan het beeldhouwen. j 

En wilden wij de lijst van deze doorluchtige voorbeelden „nog verbreeden , 
en daaraan toevoegen de namen van zoo vele-mannen, die in hooge staats- 
betrekkingen abba: of zich door huanc wijsbegeerte , geleerdheid , dich - 


“terlijke en andere uitstekende begaafdheden onderscheiden hebben, wijzo = 


den op eeu’ Mereus Agrippa, een” Cosmus de Medicis, — op den prins der 
Grieksche welsprekendheid, den Flcrentijsschen dichter van de comedia din 
rina, — op onzen wereldberoemden Erasmus, en op zoo vele anderen kune 
neu wijzen, die in de schilder- en teekenkunst groote bekwaamheden beza= 
ten, cn daarbij tevens den naam moeten herinneren van ecn’ Socrates , die 
“vitmontte in bet beeldhouwen; — genoeg! eene kunst, ten allen tijde 
door zoo vele groote en verdienstelijke mannen beschermd en beoefend, mag 
met volle regt zich op haren adeldom verheffen. In het oude Griekenland 
werd haar de eerste rang onder de vrije kunsten toegekend, met uitdruk 
kelijk bevel, dat de jengdige adel zijne cerste lessen in de teckenkunst ont — 
vangen zou, terwijl den slaven de beoefening derzelve verboden werd. Deze 
hoogachting voor de schoonste der kunsten zich mededeelende aaa ken, die 
er in uitmuutten, was bet in Athene, en andere oude gemeenebesten , geen 
ongewoon verschijnsel, dat de raadslieden en afgezanten gekozen werden uit 
de schilders en beeldhouwers, aan welke zij de voorstellingen en stand- 
beelden hunner Goden te danken hadden. 

Mogt aan den gunsteling en vriend van den Koning van Macedonië het 
zeldzaam bewijs van hoogsehatting ten deel vallen, dat deze hem zijne door 
schoonbeid uitblinkende Carnpaspe afstond, voor welke Apelles in de tce- 
derste genegenheid blaakte, een dergelijk vereerend blijk van bewondering 
outving de kunstschilder Aechion van Proxenis, eeu zeer aanzienlijk en ver- 
mogend man , die hem zijne dochter tot echtgenoot schonk , nadat hij, als 
prijsbeslechter tn den kunststrijd der Olympische spelen, aan Aechion do 
zejekroon toegekend had voor zijn meesterlijk tafereel, de echtverbindter:is 
voorstellende van Alexander en Roxane, 

De geschiedenis van latere tijden biedt ons niet minder schitterende trekken 
aan van vorstelijke bescherming en verecring van groote talenten. Toen 
Tralië in het laatst der vijftiende, zestiende en zeventiende eeuwen de vracùt- 
bare kweekhof van nagenoeg zoo veler uitstekende meesters geworden was 
als het kunstenaars telde, kon het riet uitblijven, of de tot eene verba 
zende hoogte gevoerde kunst moest de belangstelling wekken van magtigen 
en vermogenden, die door hunne hooge betrekkingen iu de gelegenheid 
waren om kerken, kapellen, paleizen en galerijen met het meesterwerk van 
penseel en beitel te doen sieren, Romeinsche schilders werden naar Florence 
en andere latiaansche steden gelokt; Lombardijsche, Venetiaansche en 
Florentijnsche bunstenaerg naar Rome en paar de voornaamste vorstelijke 
hoven ontboden. Verscheidun epvolgende Pausen schenen de liefde tot 
de kunst elkander ten erfdeel na tc laten. Door onbekrompen belooningen 
en keur van eereblijken wisten zij regt te doen aan de onderling ta ver= 
dienste wedijverende kunstenaars en allen aan zich te verbinden. Raphaël 
genoot de vriendschap van Julius 1, voor wiea hij in het Vatikaan overvloed. 
van kunstarkeid te verrigten voud; terwijl Leo X dien uitstekenden meester 
tot den rang van ‘kamerheer verhief. 

Ook aan Titiaan , die in het schilderen van portretten geene wederga had, 
werden de vereerendste aanbiedingen van wege Paus Paulus IIL gedaan, 
indien hij zich te Rome wilde vestigen; doch Titiaan wees alle gunsten he- 
leefdelijk af, omi zijn geliefd Venctie te blijven hewonen. Hoe dik werf hij 
zich cok naar elders begeven moest, om de beeldtenissen van gekroonde 
honfden en edelen te schilderen, hij verlangde altijd weder in den kring 
zijner haogaanzienlijke vrienden terug te komen, wier aangenaam verkeer 
hem cen onontbeerlijk levensvoedsel was. Onder de ontelbare blijken van 
horgachting en bewondering, met welke hij zich dagelijks zag vereeren, 
onderscheidde zich bijzonder de grootmoedige bescherming van Karel V, Na 
reeds eenmaal drs portret te Bologne vervaardigd te hebben, werd hij 
achttien jaren daarna naar de keizerlijke residentie geroepen , om nogmaats 
Karels beeldtenis te schilderen. Wet was bij die gelegenheid, dat de Keizer 
een penseel van den grond epnam, dat Fitiaan ontvallen was. «Ik verdien 
zuik eene eer niet,» zeide de verlegen schilder, geknield het penseel aan - 
nemende, « De verdienstelijke Titiaan (hernam Karel} ìs waardig door den 
Keizer gediend te worden.» Een nog aanmerkelijker blijk van onderschei 
ding ontving hij van dien vorst, toen deze uitdrakkelijk begeerde, dat het 
portret van Titiaan geplaatst zoude worden onder verscheiden doorluchtie 
personaadjes van het Huis van Oostenrijk, wier portretten hem aaubesteld 
waren, om als eene soort van fries de wanden cener zaal te versieren. Het 
bleef niet bij deze eerelfijken. Titiaan werd door ’s Keizers Feschikking 
rijk eu tevens tot Palatijuschen graaf verheven. Deze weldaden strekten zich 
uit fot zijne kinderen: Karel schonk aan een derzelve een kanonicaat in 
de kerk le Mildan, en den anderen cene aanzienlijke jaarwedde, 

Staat deze kunstwaardering van Karel V tot zijnen onsterfelijken lof in de 
geschiedrol zijus levens opgetekend, ook Francois IT beeft den adel der 
kunst gehuldigd in zijue vriendschappelijke gehechtheid aan den vermaar- 
den Florentijnschen schilder Leonard de Vmei. Hij wist de uitgelreide knn 
digheden en geldzame gaven van dezen meester naar verdienste te schat 
ten, en gaf hein daarvan mmenigvaldige en onbekrompe: bewijzen. Met 
de bartetijkste bezorysdheid deelde hij in Leovard’s verdriet, toen deze , 
op Jaren gekomen, allengskens aan zijne kunst ontvicl, en ‚de aanna- 
dering des doode door zijne vermaeide leden beven voelde, Het scheen zelfs, 
dat ’s Konings teedere genegenheid teerram, naarmate hij zijnen triend zag 
afsenuen. Hij waakte aan zijn brankbed, eu hield zijn’ arm hem om den 
schouler geslagen, toen de groote man den ader uithhies. Zijne hovelingen 
die weinig behagen in dit aangeenlijk schouwspel vou-ien , gaven huune verba- 
zing te bevnen, dat de Koning een? eenvoudig bur;er met zou veel onderschei 
ding hehandeide. De edele Monarch gaf hun dit beseheid: a verwondeit u 
niet over de eer, die ik aan dezen verdienstelijken schilder bewiis: in Genen 
dag; kan ik eene menigte edelen, zoo als gij zijt, scheppen; ‘maar het is 
alleen in de magt van God, zulk cen mensch te vormen, als ik op het 
punt ben te verhiezen. n 

Hct is te genoegelijk dergelijke regt vorstelijke trekken te herdenken, 
dan dat wij niet hier nog melding maken zouden wan Albert Durer, die 
in Keizer Maximiliaan 1 eenen Mecenas mogt vinden, zijner groote talenten 
waardig. In den tijd, toen Italië er zich op verbeften mogt „ het aanzijn ge= 
sehtiken te hebben aan de heroemde herstellers der schilderkunst , za; 
Duitschland op zijnen grond een? kunstenaar bloetjen, die hun de belang 
rijkste lessen geschonken heeft. Hoe gaarne zouden wij verder in het breede 
de gewigtige diensten in het geheugen terugroepen, door Durer aan de kunst 
bewezen! Dit echter ligt hier buiten ous bestek; doeh wij hopen danraan 
een afzonderlijk artikel te wijden, ten cinde den uitstekenden man af te 
schetgen , voor wien zijn dankbaar vaderland thans een metalen standbeeld 
gaat oprigten. Alleenlijk wilden wij hier herinneren de hooge achting , die 
hefn ia zijn leven ten deel gevallen is, — eene achting , hoogst vereerend 
tevens voor den vorst, aan wien hij dezelve te danken had. Ik heb het oog 
op dien voor Albert zoo gedenkwaardigen dag, toen hij, in ’s Keizers teyen- 


.woordigheid werkzaam, eene voor het bereik zijns arins te hooge plugss tat 


volveering zijver ordonnantie op den wand beteekenen moest. Maxiauliaan 
had zulks naanwlijks hespenrd, of hij gaf aan een? edelman van zijn gevolg 
hevel om, den schilder ter dienste, eene voetschatel te halen, beze met 
blijkbaren weêrzin en _morrend aar ’s vorsten bevel voldoende, sprak de Kei- 
zee deze bestraffende woorden: « Van, ecn” boer kan ik ven? edelman maken, 
maar van een? weetviet geen? zulk een bekwaam wmeester uls Albert is. » 
Naterhand heeft de Keizer hem tot den adelstand verheven en cen geslachit- 
wapen tornekend. 

Wij mogen de pen niet nederleggen, zorder vog kortelijk te gewagen 
van den Antwerpschen kunstschilder Rubeus, overwaardijs totgevoegd te 
worden aan zoo vele groote manuen als wij vermeld hebben, en, even als 
deze , om zijne uitmuntende talenten met de ovschatbaarste gunsten als over- 
leden. Geen wonder! — in kem toch vond zich vereenigd een rijkdom 
van gaven, die toercikend zijn zouden, om , onder zes anderen verdveld , 
aan alle een? onsterfelijken roem te verzekeren. Wat Rubens voer zijnen tijd , 
wat Hkubens woor de kunst in hare gerhievenste conceptie geweest is, getuigen 
nog; de ontelbare meesterstusken , die bet bestaan aan zijne onmutelijke vers 
dienste te danken hebben, en geheel de wereld door ten toon kargen. In 
welke blakende gunst bij ston:l aan het Hof der aartshertogen Albertus en 
Lsabella te Brussel; welke hoogstbelangrijke diensten hij, als gezant . aan 
verscheiden rijken bewezen heeft; welke schitterende eereblijken en titels hem 
gezonken werden: — dit alles slechts ter loops aan te stippen, zou ons tot 
eene uitvoerigheid leiden, die hier niet passen zou; alleen willen wij te 
binnen brengen, dat hij, na dea vrede tusschen Spanje en Engeland tot 
stand gebragt te hebben, door Karel L tot ridder verheven en in dien 
rang bevestigd werd door Philips IV. Er blijkt niet, dat Rubens zich op 
zijae verkregen schatten en eeretitels verhoovaardigd beeft, mear intesen- 
deel altijd zich zelven in zedigheid gelijk gebleeen: is, Met dat al gevoelde 
hij te regt de hoogte, op welke bij als schilder stond, en wist zich daarop 
«dan ook » waar het pas gaf, te doeu gelden. Opmerkelijk is in dit opzigt « 
(dat wij ten slotte er dit_ nog bijvoegen), de navolgende plaats uit ecven 


‚ bricf, aan eeu’ zijner vrienden geschreven: «Zij vergissen zich, die opges 


uit die depatatie te bouden. Dit ie eene gewaagde veronderstel 
Tag; eo in ellen geval, tgn Kasten en de regten en 
î ilegiën mia onaf hankelij niet voor pr egiën en regten 
ea ket ) Disse behoeren onder te » Kk 
… LIJST DER PERCEELEN, 
__W, Mandog den 3 Maart 1840, in het O, Z, Heeren. 
da % Amsterdam , zullen geveild worden, 
__N. 1, Een Hels, & &, op do Rozengracht, N. Z., en hoek van de eerste 
Duarsstsaat ’ 


Ô } ‚ 5, 2298. D 4 ” 
53, Ean Huis, & 2, op do Ronengracht , N‚, Z., bij de Baangracht, 


2423. : 

DAD En Buiss el &, op de Roesogracht, N‚ Z., hij de Baangracht, 
CN 4, Ban Bois, te, in de Bloemstraat, Z. Z., bij de Baangracht 
N..3457, on bet Achterhuis, N. 458. bj Ô 
‚N65, kmo 

Dwarsstrsat on t‚ N, 1709 en 1710. 


tweede Dearctant , K. 1376. - | | 
N. 7, Een Huis, e,&, ín de Elandstraat, N, Z., tusschen de Hazen- en 
Konijnenstrslen , op den hoek van den Danswijkergang, N. 924. 


Bats, & @, Mm de Rozenstraat, Z, Z., tusschen de laatste | 


Gefigureerd , Gedrukt, Chineeschì rood met} Medaillóûs, zoo gevoerd als on- 


N, 8, Een Hes, & a, in de tweede Weteringdwarsstraat , bij de Spies :| 


9. Een Winkalhuis, c.a, in de Wijde Gasthriemolonsteeg ‚ N. 4899, | 
Langestraat „bij de Roomolensteog ; + 


N. 10, Ben Wimkelbuis, c.a in de 
op den boek tan en in den Schalri ‚ N. 5479. 
N. 11. Ren Huis, c.a, in bet Dorp Amstelveen, N. 86, | 
N. 13. Eem Kostsbaie, €. 4, in de Kerkstraat, bij de Vijzelstraat ,, 





Advertentien. sj 





(5254) PREMOENF zr DIRECTEUREN van ns NEDERLANDSCHE } 


t er geene Overschrijvingen van | 
Aandeelen , tut heesen overstaan, sullen kunnen plaats hebben, van den Í 


BANK berinderss den Belanghebbenden, da 
45 kf ot nl den &Â dezer maand, _ 
Nate s de Directie ; 

De Secretaris, 

CROOCKEWIT, 





_ GULLEN, J. H. HORSTMAN Ja, P. BAAIJ cu 


…, 
Pen en n . 


ee zullen, op: Maandag 
dee Aesods sa 5 Ure, in het voormalig O. Z, Heeren. Logement , 
en hp 4 Notaris H. MEIJER CLÜWEN. Verkoopen 


‘MAKELAARS 


„ 


kapitaal, heeht, stark en weldoortimmerd KOOPMANSHUIS , TUIN , 5 


TUINHUIS en KBVE, staaade en gelegen op de Keizersgracht, tusschen de 
Vijzel. an Sp a, N.Z., N°. 695. iin $ 
Breeden bij Billetten omschreven, en te -bezigtigen des Dingsdags en : 
) g* ‚ ehemeeo op den Verkoopdag, des Middags van 13 tot 8 Ure, * 
mile eaoraf’ bekert vragende , en vertoonende een Toegangbillet, door een’ ! 
der gemelde Makelaar ondertoekend. De” Bewijzen van Eigendom en de ! 
Veilconditiën eulie vier dagen vóór eu op den Verkoopdag ter lezing liggeo } 
tan Koetore mn den Sptaris H. MEIJER CLUWEN , ‘hoek 
Keizeragranht.. oe - ë 


(5255) Alle de MAKELAARS in TABAK, te Amsterdam 
‚ … … zûlkee, tea a war wate rr BELÍS, 
Erten ere Vrijdag. 6den Maart 0, 

: de Bada: en ia ore in de Mes, in den Brakken Grond, 
ES TC VERKOOPBR: 7 70 ee ene 
Een Partij van &80,000 stuks SIGAREN , direct van Havana aangevaerd. : 

Liggeode ob ander bij Welitiën zal worden aangewezen. 


65) _ Mollandsche RE 
JJseren Spoorweg-Maatschappij. 


Met varturk der Weffentreinen van Haarlem, volgons aankondiging vanf, 

38 Octeber Il, bepaald ten 2 ure des Namiddags, zal voortaan op Zón.: } 

p éóe vor later plaats hebben, en alzoo des Namiddags ter « 

Drie Dre son Tran van Haarlem vertrekken. ij 

T Gedurende de Week of Werkdagen blijven de Uren van Vertrek bepaald: 
N 


ha] 


N Auersanas. 
ten 9 Ure, 
» 1 » 


VERTREK VAN HAanrEn. Ki 
ten 10 Ure. 
» 12 » î 
» 2 » '+ 


Des Rorgeve 
» Middags 
» 1» » Namiddags k 
a Ais ie » ie Ee ee » st » 
, nd, dat de Kantoren van Ontv 5 
Irie biaotaile jes voor de verschillende Vertrsk: ö 
voorzien , met uitzondering van bet half aur, 


geat, 
verzocht om een ant uur ngen gertrek op de. 
Stations tegenweordig te zijn, en Bagage of eenige andere eren vóór 
dien tijd ie de (uartoo ingeryyie Kantoren” aan te brengen. F 
PRIJZEN DER PLAATSEN : k 

Dilgevees f 1.29. Char à Bancs BO Ceris, Waggons 40 Cents, 
__ CASSTMDAN, :__De Controleur, 
den 21 Kevemhur 1689. W. E. METHORST. 


: =p 
2e) Plombage des Dents Cariées. 
… AVEC LE CIMENT SUCCÉDANUM MINERAL. 
' PERFE des DENTS, REMPLACEES sans LIGATURE 
sat FILS de’ METAL. 
…, Monsieur MATLAN, Chirargien- Dentiste, sous Ia raison : MALLAN EE. 
RILS, N°. @, Halfmoon Street , Piccadilly, à Londres, a honneur d’an-: 
noncer es amapeode’ vidte annoelle:À Amsterdam , et qu'il continue à TAN 
„BONNER of KEWODELER les dents gâtées avec son eëlèbre SU ANUM. 
MINERAL (si URIVERSELLEMENT reconimandé par la FACULTÉ DE LON- 
„DRES), QU sane que le patient óprouve la moindre donleur ou le- 
sotodre ineon » SOVLAGEANT les MAUX DE DENTS, obviant à la 
NECESSITB. é'ena EXTRACTION, et fonctionnant un GRAND NONBRE 
D'ANNERS. -… Mencieur MALLAN FIXE AUSSI, SANS OTER LES VIEUX. 
MORCEAUK , DEB DRENTS ARTIFICIELLES KT NATURELLES INCOR- 
BUPTIBSES, SANS PILS OU LIGATURES, à partie D'UNE SEULE DENT 
josdu'à une BARMTURE CONPLÊTE, GARANTIE de ne pas se DÉCOs 
LORER es d’ûwwe itement UTILE à la MASTICATION et à L’ARTICU-. 
LATION, 8. A MALLAN râftermit EFFICACENENT les dents ébranlées, 
eoit que Teus defagpuosité ait été caasbe par LAGE, la NÉGLIGENCE ou 
per voe UIPIREMM QUELCONQUE, — Te spreken Maandags, Dingsdazs . 
en W > M Lo C, VAN DE MOER ‚jn de Lange Pooten, Wijk K 
A38, ® *s Caweakage , en Donderdags, Vrijdags en Zaturdag, van 
hd tot 3 ere DE G, ZANSEN, in de Warmoesstraat, tegenover de Pijl. 








3 


6259) De Ondergetekende, in dit Land bekend 
‚meds sedert Vser-en- Twintig Jaren, in het artikel; 
tan MUZIJK-INSTRUMENTEN, en SNAREN voor: 
„ Jaetrameoten, oùtvangt en verkoopt in het groot, en 
„eatvangt de artikelen uit de eerste Fabriken van 
bad ea Frankrijk, goo wel als van zijne Fabrijk 3: 
Ais Cu. J. BRUANT, 
Er zie Sche peupen, N°. 8, 
IR AGSTERDAË, ER C.C. WiTHUIS, VERAKTWOORDELUK, | 


UITGEVER MW DIBELISLA, 














5255) P.G, WALLER, G, 
{ ) ‚ G. WESTENBERG, B king; men kan van 


F, P. MUIJSKEN Fzm., | 


den 16den Maart 1840, _À 


: Zoodauig persoon: kungendé plaatsen , gelieve men sich ; per franco brieven , 
j de Kalverstraat, bj de Delf jessteog , te Amsterdam. 


. bewijzen kan 


d het Bureaa van den Arondbede 


8 40 jaren oud, van een 


I| zoodanig 


Westermarkt en f 


Jee beurt gevallen, em ‘ond r anderen vereerd 


“waaneer er alloen daarvoor Plaatsbrief jes | 


Gm) Élablisgement Lithographique 


boom in de Kalverstraat albier, ten einde gewigtige mededeelingen omt 


deel voor ééne Stem te 


(5200) Wasdoek lol Fabrijksprijs , 


Zijnde alle soorten van WASDÓEKEN, als: Groen, Brain , Gemarme d, 
gevoerd, zijnde allen geseliikt voor Tafelkleedjes; verder Zwart Wasdoek, 
Zwart Wagendoek , Tapijt:Zoildoek , Pak-Wasdoek à f 350 de rol van 
10 oude Ellen , Schoorstéentallen à 20 Cents de 7 Palm, ens. ens, 


He ri Benevens: … 
Witte Bolletjes-Franje à 10 Cents-en hooger, dito 
25 Cents; zijden Passementen à9 Cents; Bebangsel-Lioneo à f 7.50 per 
stak vaa 860 oude Ellen en à 41. Cents per 7 Palmen; nieuw assortiment 
darbasten Tafelkleedjes vanf £.75 tot fB,ens.  - 
$  —_P.H. VAN DER BURGHT, 
… __Kalcerstraat, schuins orer de Begijnhofsteeg, N°, 186. 
Brieven franco. jer 


(5261) De Oudergeteekende heeft de eer zijnen geëerde Begunstigers te 
bergt, det hij voorzien is van eene ansienfjke acti echte Engelsche 
MACINTOSH-JASSEN,. welke bij bom voor f 16 en booger. te bekomen zijn. 

Kane groote partij Berlijner OCHTENDJAPONNEN zijn gijp buitengewoon 
billijke Prijzen ook bij heca te bekomen. E 





N. JÖRGENSEN, 
> Engelsche. KLEKDERMAEER) — 
rest — Kalverstraat, N° 238, te Amsterdam. 


(5262) IEMAND, 40 jpren oud, Hollander van geboorte, sprekende de 


elen, 


Hoogduitsche, Fränsche en Engeliche talen, zag zieh gaarne, hoe eerder 
EE pr zag td ER, in het vak van Mantsfacturen , waarvan. 
bij de vereischte bekwaamheid bezit en de beste informatiën kan produceren. 


te vervoegen, onder Lett.rW.,: bij den Boekhandelaar J. GUIJKENS, in 





mmm 

„ (5268) Een: PERSOON :tan middelbaren leeftijd, welke de voldoendste 
veere , sig sich gaarne alhier of elders geplaatst als 
MAGAZIJN- of WINKEEBEDIENDE ; liefst in het vak van Lakens, en is 
met de Hollandiche ; Fraieheé, Hoogduitsche en Eagelsche talen goed be- 
kend; iemand hierop reflecterende, gelieve sich, per franco brieven, te- 
voegen , sub, Lett. F., bi de Boekhandelaren LANGERHUIJZEN zn C°, 
op den Singel, bij de Heisteeg, te Amsterdam. 

Lat Pd ee e.:  : ks 


(5264) Een Barger JONGELING, van een sterk en gesel ligcbaamr- 
gestel, goed kunnende lesen; ‘schrijven en tekenen, zag zich gaarne geplaat:t 
in eene AFFAIRE in WIJNEN, of PAKHUIS, of in eene of andere Betrek- 


zijn gedrag de beste getuigenis 
Piek 





flecterenden adresseren ‘met gesloten ‘Brief jes,- onder Leiter B,, arn 








(5265) Door omstandigheden buiten bestaan, biedt sich TEMAND aan, 
ezoùd gestel, de Hollandsche, Fransche , Hoog- 
duitsche en Engelsche taldà: volkomen- magtig, om met cene Familie als 
BEDIENDE eene Reise te mgken door Holland, Frankrijk , Duitschland of 
Engeland, en is van de beste informatiën van zijn persoon vóorzien ;. iemand 
persoon wensc te engageren, gelieve men zich, ter nadere 
inlichtin „ te vervoegen, pee franco brieven, onder Lett. S., aan het 
Bureau an den. Avondbode.: Ben n ro de 


62) _ GEZIGTEN 
in de Omstreken van Haarlem, 
Naar de Natuur gelen ifl en. op steen gebragt door P.J. Lorcuns. © 
De Zevende Aflevering vag:dit Werk , hetgeen cene ruime deelneming is 
d is geworden met de inteekeniog 
van Oranje, Prime Prederik der Ne- 
verzonden 


van HE, KK, Hét, Mevrouw ’ 
‚ Prinses A seen, ‘ent. ens, is 
p: gelald Hej ple e en Kümsihandeisren FRANS BUFPA 
ZONEN, te Amsterdam; de Wed. A, LOOSJES Pz., te Haarlem; A, B, 
BAKEUYZEN en A, VAN HOOGSTRATEN Ja., te 's Hage. 









6267) Hebreeuwsch-Nederduilsch 
WOORDENBOEK. 
door M. EEMANS en SJ. MULDER, 
in grcot 8vo., raim.:VOO bladz, in 3 kolommen, — Prijs f 7, 
Yn plaats vam f 8,50) 
Verkrijgbaar hij JOHANNES MULLER , Kalverstraat; VAN ENBDEN & C°. , 
Zwanenburgwal; en. BELINFANTE & DE VITA, Weesperstraat, te Ame 
sterdasn. ee EN: . ‘ 


(5268) De Boekhandelaar-J. F. SCHLEIJER, te Aaneter— 
5 dam , geeft uit, en heeft alom verzonden: 

I. Vrije Gedachten ovef”de Christelijke Openbaring , in twee Brieven, 

in gr 8vo. . . soe . a . HK . ee e ve f 0.50. 

IL R o'AMADOR, (Hoogleeraar te Montpellier), De Ontléedkundige 

"Ziektekunde; hare strekking en grenzen, en de algemeene invloed, 

dien zij óp: de Gereéskande uitgeoefend heeft. Uitgegeven door F. 

VEN BEK BREGGEN Ct, Med. Doet. èn’ Hoogleeraar te Amsterdam. 

In gr. Seo, oke eee oe ee « es‘. f 290. 

HIL, J. px VRIES, De Bloem van Antwerpen, of de Nederlanden onder 

den Hertog van Arta.” Een oorspronkelijk geschiedkundig Verhaal, 

2 deelen compleet, tu gr. Svo, met gegr. Titel en Vignet. f 5-60. 

IV, Leonie de “Francaise, eztthites des meilleurs auteurs des deux 

derniers siècles, Pour sérvir de traductions aux élères de la première 

î Kor blij hoes eh Pae Pan, . e 5. e s … f 060. 

is bij bovengemtlden verschenen : zi 

GE van KOETSVELD , (Predikant te Schoonhoven), het Gebed 

der Godsrochtiged , ofië ten 'voorbeelde bewaard in de Boeken des 

“_“Onderr Vesbonds,” Asté“deel ;in gr. Svo, met gegraveerden be en 

Vignet. e ee ee e . e e ee . « e e e 2.40 

VI, ECT. van. BEUSEKOM, HI November, Ids. In gr. 8ro, met ge- 

graveerden Fiel ef Vignet. . «  » «e ee ….… f 290 


+ 





ba Keleerstraat, Ne. 167. 
Rémpression de la Gazette des Tribunaux, paraissant tous les jon 
quelques heures après l'arrivée du Courrier Francais: prix d'Abonnemen 
poat Amsterdam f 30, par année au lieu de 78 Edit. de Paris, Exeeut. 
dans ses ateliere tout ce.qui.a rapport à la litbographis , telles que Cartef 
de Visites, Cartos.d' Adresses „Circulaires, Letires de Change, Qaittances 
Factures, Cartes géographiqaes, Plans, Dessins, Vignottes et Autographi 
(Overdruk), qpi por wi nouveau.-procedó a avantage d'être mieux, e 

plus vite ezéeutée , ce qui est d'an graad. intérêt peur le Commerce. 
On ast prió d'affranchur les. letteën 


Door de leeren VAN:HEUKELOM en VOLLENHOVEN , als Directeare: 


ï 





der Negötiatiën, groot f 120/m., rentende 5 pCt, onder verband van dh 
vrije ar d Woerd, Ne. rk 3; Brngti eisen verhan- 
van B ie, benevens de : wi te te Merzplas Rujckevorsel 
en /150. 5 pt mode onder Behe} der Deang-Kolome te Mor | 


Rijckevorsel, gesloten. tem laste der MAATSCHAPPIJ VAN WELDA) 
DIGHEID te Brussel „ en sulke sueaessivelijk in de jaren 1826 1827 
1829, ten Kantore van VAN- BEECK VOLLENHOVEN, zijn de 
Aandeelhoaderen in gemelde Nagoliatiëo. uitgenodigd om, voorzien van buanf 
Aandeelen, eene Vergadering bij te wonen, walke sal gehouden worden o 
Dingedag den Sden Maart oërstkomenden, des avonde ten 7 are io de K, 







de belangen dier Negotatiën te erlangen, daarover te’ besoigneeren en beeln 
te nemen. zullende er bij. predebten. gecoacladeerd w ’ ieder As 


4 


platte dito à 6 Cen- 
‘ten, dito koord dito à 135 Cenis, groene en zwarte wolle koord dito à 


 baadelaars ( 


‚tene of anderc- malicieuse oorzaak kunnen toeschrijven, 


bekomen. Hierop re 


en ° 
a 1 


… Maandag 3 Maart 1840, De Jaczn, pe Hotaan 2x zet Omraam 





Ingezonden Stukken. 
_ Aan Heeren Bestuurderen der Maatschappij: Tot E 
‘vordering der Toonkunst, afdeeling Amsterdam. ( 
Door uwe zorgen en bemoeijingen is eindelijk Holland weder een feest N 
reid, waarnaar het te lang beeft moeten uitzien. Het oogmerk van dit 
ie, zo0 wij meenen, om 1°, het erges leden uwer heerlijke , mits g 
bestuurde, inrigting eene gelegenheid te geven tot het smaken van een vö 
ven genot, alle andere vermaken, die de wereld opseveren kan, in aard Ì 
strekking verre te boven gaande, en tevens de belangstelling in de godd 
lijke toonkanst en in al wat tot derzelver aankweeking én opbouw 
( ieronder in de iste plaats uwe Maatschappij) aan to. vuren en op te « 
en; 23°, door de ning eu de uitvoering van belangrijke muzijkwe 
vereren d der anarhar Pe melik ed ser ita ng NN 
et uitgeven van aanzienlijke te gelijk welverdieude belooningén aan de 
professo Nr bh anrn n dje aanmoediging en togemoetkoe 
te bezorgen, alsoo bewijzeode, dat de Maatschappij gevoel voor kunst | 
kanstenaars heeft, en de laatste west te waarderen. Aangenomen, dat 
bet met uwe ken regt hebben, zullen wij U voorzeggen, in 
verre UEd. in de bereiking derzelve, door de door U genomen maat 
gelen ; welligt slager kunt. Onte beschouwidg zal zich tot het frogrars 
en de keuze der solisten , voor zoo verre die ons bekend is, bepalen, | 
De 9°, simfonie van Beethoven, Hanssens te Deum , Josua van Händel 
Mendelsson’s 42ste psalm, zijn de uit te voeren stukken, 
‘, Seal onder de profeten! Een winkelier in kruidenierswaren onder sê 
vergeeft de prozsische vergelijking, maar onder. handelaars 
deselve beter verstaan, dan eene mythologische aanbaliag of: dergelij 
Händel , Beethoven, Meudelssobn en Hanssens! Wij meenen het- geene. adf 
moediging voor laatstgenoemde zal zijn, wanneer zijn werk tusschen det 
zúlke meesters geplaatst wordt, en men snude dese keaze ligtelijk aan 
pr De simfonie, Joel 
en de psalm zijn meesterstukken in bet echte kluasieke genre , teotich en indra 
wekkend, nrd zeer gestreng te bijna nergens bevallig. Voor den hoord 
geen oogtnblik verpoozing; alles eischt zijne h inspanning; de min 
afleiding doet hem de kel aalioden en het verband en aen pn ind 
is verloren. Slechts de zeer geleerde en zeer geoefende hoprder kan: d 
deze werken weggesleept worden. Hanssens te Deum , waarvan wij koetel 
esne beoordeling en aanprijzing lazen, aan welker onafhankelijk beid wij wij 
len , heeft enkele goede oogenblikken, is meestal gezoeht , streng en îoeije 
en waar de componist naar bevalligheid getracht heeft, is hij, zijn onde 
werp in aannietking nemende, ondragelijk triviaal geworden. Wij mie 
uit het aantal en de uitgebreidheid der uit te voeren stukken het, plan 
bespeuren, cm lange pausen te doen plaats bebbem, of om het pnbl 
vroegtijdig naar buis te doen gaan; dit, Wel-Ed, heeren, zouden wij of 
deelen in de gegeven omstandigheden zeer doelmatig , en doet ens uwe wi 
zijkale menschenkenuis bewonderen. De keuze der solisten; Hiervat à 
wij in ons kleine stadje nog weinig; wij tija echter offieiëel of liever of 
ciëus onderrigt; dat ng 1 ténor-solo ‘op den 1sten dag een liefhet 
(wij meenen uit Rotterdam) ie geïnviteerd, en voor &n 2den dag de k 
Toin is geëngageerd. Voor deze onbegrijpelijke beschikking, Wel-Ed. heer 
indien dezelve zich nader mogt bevestigen,‘ zomden wij b wel voorde ki 
der kunst willen roepen, Gijf hebt dan, onzes inziens, de kunst in den ká 
stenaar verguisd, alle beminriaars van het ware schoone te leur gestel 
den roem van ons land te koet gedaan, en daarmede eene soort vaa bl EE 
op u zelven geladen, Holland bezit in den’ beer Vragt bet eenigste talef 
dat in den rang der mannen van Earopeschen naam mag en kán $ 
worden. Hij. die de voornaamste zangers vân Prankrijk „Eogeland én Duitsd 
land gehoord heeft en onpartijdig (en bevoegd tevene) oordeelt, zal 
dit gaarne toegeven, In de Amstelstad mag men den voortreffelijken st 
ger meermalen hooren en, niet veel kunnende verdragen , ig 
gehoord hebben , iu onze kleinere plaatsen zijn wij niet zoo gelukkig, 
ook niet zoo zwak, Is dit aanmoedigen? Is dit de trots doen blijken op | 
bezit van eenen man, om welken, was hij tevens théstraal , de grootste 
ken zouden wedijveren! Toen hef natienale Rijn-Duitschland een ferst gf 
woortigde bet den heer Vragt , die door zijne iafdheden alle harten in #f 
mkking bragt, en nu Holland cen feest ‚ onthaalt men de lief bi 
hers cn beminvareri van het ware schoon op eenen dilettant en eenen d 
ge og En den Sden ol Aden täig , en peet den grooten kuustendar 
voorbij. Wee der schoone kaasten, in een land, als zoo derzelger palin 
behandeld worden! Wij miskennen;noeh de verdienste ‘van den liefheb 
aóeh die van den heer Tain; zij sullen oasechter zelve gaarne toest 
meu ; dat zij, hoe talentvol overigens ook , als lam sar bij  souneli 
zijn. Wij pim im, alt en bas («ns beteke ) geluk; zij si 
len geene te vreezen mededingers hebben naar de te behalen, laurierén, É 
„ Zult gij, wel-ed. heeren! het cerste en derde der genoemde cogaserk 
deze wije bereiken? Het tweede wordt bereikt, immers in zoo verre | 
kennis vermeerderd kan worden , maar de ijver wordt er niet door opgest 
Wijjbidden U ‚ia naam der bekommerde kunst, en in’ naam der niet ge 
leden, verandert in een en ader, wat nog voor verandering vatbaar 
Uwe leden zullen dankbaar sijn, em wij-zollen gasrne bet uitgrsproken of 
gunstige oordeel over het vervallen owse pligten dankbaar herrospam.. Ol 
ez gd blijkt uit den U iden lof daar, waar awe je 
maalregelen zulks. verdienen. De eer der door U v igde « 
schappij staat welligt op het spel; zijt er niet roekeloos mede Ì De 
- Met gespannen verwachting hebben wij de eer, 
“ Dart, 28 Febe, 1éad " d . ae 



































































dit otuk mid 


"_(*) Wij hebben gemeend de spoedige plaatsing van 
mogen weigeren, “hoeieer- ons vo de ee unten vlaarin vermeld ;” q 


van de redenen, welke er toe geleid hebben, niets bekend ve. Ware: 
medewerking dan het aanstaande: algemeene weszejkferst, hier ter sl 
de heer WP. de C. Vrugt hief witgenoodigd, het zoude ook ons ‘grof 
lijke bevreemden ; doch het ie mogelijk, de witnoodiging heeft plaiik: 

gehad, maar door den heer der nief is aangenomen, Er is cell 

geen twijfel aan; dat, naar aánlriding van dezen brief , opheldering 
sullen volgen, die welligt dit raadsel voldoende zullen oplossen, _ 5 
® Ds Rap. Rs E 
Schouwburgen, Councectaull 
UU PUBLIEKE VERMAKELISKERDEE, : kj 


STADS:SCHOUWBOURG  ::-S 
Maandag den 2 Maart 1840. Sana, OP DE SLAAPDRANK, Toooselspel, dl 
Zang, in twee Bedrijven , door den Heer 7. J.- Kerbhroes ; Maik van UE 
Heer A. Berlijn. Gevolgd door: Zaruravs, Nieuw Bâltet-Pantomirse , 
Cotmponeerd en gemonteerd. door den Heer Fridore Carey Dectratiës van! 
Heer J. K. de. Fries, Mazijk van den Heer G.H, Broekhuysin JW: 
nieuwe, Costumes. — … => "Aansang ten half Zeven Uva,” 
_TEEATRE FRANCAIS, 
Sous la direction de Me. Bavocr, 

AE en en …_(N°% 62 de l'Abonnement.) 

Mardi 3 Mars 1840. La dernière représentatiou de: La Naura4gs 
LA Nénuss, (demandé), grand: Opéra, en &jActes, à grand ‘Spectacle ; , 
roles de Mrs. Cogmiaro Frères; mttsique de Mra. Pilafi et Platow, 
ee DCT Os commeneerä'd 7 Kewres prdcieer. 


Foessiarment : Ls Dourso Nom ra Comiq 8 Actes, à 
néfice de Mr. Roger. ° he penne 


Mereredì 25 Mars 1840. Grand CONCERT de Mr. W.P, de CVrugí,. 


Salon des Variëlés, in. de Nes 





Blijspel met Zang, in één Bedrijf. Na hetselve: Da Twan Enmonst, WM 
spel met Zang, in twee Bedrijven. ee ee 
De Mntrée ie 75 Conte per Pursoon, welke in vertering zallen we 
a en y zen ves da 1e ten Vi E ij Ee E 
ain Ja DUPORT. B 
GROÖK FRASCATI. … & 
Zondag den enb 1840, 9 Groote SOInEe rit : 
d la Strauss en Muzard , volgens FP. EER, aan het Locaal varkrijgk À 
ij helnet ten 14 Ure 
á Gauss so à, Zwaal 
Lk 3 


